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本書の巧ぶ 


本書をお読みになる前に 

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。 
必ずお読みください。 


第1章概要 

ディスクアレイの概要と、構成についての注意事項、アレイ構成の流れについ 
て説明します。 


第 2 章 

アレイの構成と管理 [WebB に S ] 

WebBIOS の設定手順について説明します。 WebBIOS は、アレイコントローラの 
設定と管理を行うための基本的なユーティリティです。 

第 3 章 

ご使用前の準備 

デバイスドライバのアップデートホ法やホットフィックスの適用ホ法について 
説明します。 

第 4 章 

アレイの構成と管理 [ServerView RAID ] 

ServerViewRAID の機能概要や動作環境、インストールホ法、使用方法などにつ 
いて説明します。 

第 5 章 

アレイの構成と管理 [ GAM ] 

GAM (Global Array Manager ) の機能概要や動作環境、インストールホ法、使用 
ホ法などについて説明します。 

第 6 章 

ハードディスクの交換 

ハードディスクの交換方法など、メンテナンスに関することを説明します。管 
理ツールにより手順が異なりますので、ご使用の管理ツールの説明をご覧くだ 
さい。 


付録 

ServerViewRAID と GAM のイベントコード、およびバッテリ交換について説明 
します。 


FUJITSU 














本書をお読みになる前に 


本書をお読みになる前に 


本書は、次のアレイコントローラをご使用になるための説明書です。 
- MegaRAID SAS 300-8E ROMB 
- MegaRAID SAS 8300 XLP 
- MegaRAID SAS 8344ELP 
- MegaRAID SAS 8408E 
- MegaRAID SAS 8880EM2 
- RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 


本書の表記 


■警告表示 

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、 
あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印とな 
るものです。その表示と意おは次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読み 
ください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t する可能性または重傷を負 
う可能性があることを示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 
および物的損害が発生する可能性があることを示しています。 


また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号 
を使っています。 


A 

A で示した記号は、警告.注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や 
その脇には、具体的な警告内容が示されています。 

0 

〇で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。 
記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。 

〇 

参で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中 
やその脇には、具体的な指示内容が示されています。 


■ 本文中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意おがあります。 


【ク 重 •要 • 

お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 

必ずお読みください。 

P POINT 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

卜 P.xx) 

参照ページや参照マニュアルを示しています。 
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■ キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説 
明に必要な文字を次のように記述しています。 

例： に trl】 キー、 【Enter】 キー、 【一】 キーなど 

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。 

例：に trl】 + [F3] キー、 【Shift】 +【 J 】キーなど 


■ rCD / DVD ドライブ」の表記について 

本書では、 CD-ROM ドライブ、 DVD-ROM ドライブなどを 「CD/DVD ドライブ」と表記して 
います。お使いの環境に合わせて、ドライブぶを読み替えてください。 

■ コマンド入力（キー入力） 

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。 

diskcopy a ： a ： 

- J の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、 【Space】 キーを1回押してくだ 
さい。 

. 使用する OS が Windows または DOS の場合は、コマンド入力を英大文字、英小文字のど 
ちらで入力してもかまいません。 

-ご使用の環境によって、「もが「\」と表示される場合があります。 

.CD/DVD ドライブのドライブ文字は、お使いの環境によって異なるため、本書では [CD/ 
DVD ドライブ]で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ义 
字を入力してください。 

[CD/DVD ドライブ ] :¥setup.exe 

■ 画面例およびイラストについて 

表記されている画面およびイラストは一例です。実際に表示される画面やイラスト、および 
ファイルぶなどが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラスト 
は説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。 

■ 連続する操作の表記 

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「一」でつないで表記しています。 

例： 「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」を 

クリックする操作 
丄 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」の順にクリックします。 


■ PmMERGY スタートアップディスクについて 

本書で記載の 「PRIME 民 GY スタートアップディスク」は、 PRIME 民 GY 本体に添付されてい 
ます。ただし、ご購入の機種によっては、 「P 民 IME 民 GY ドキュメント&ツール CD」 が添付 
されている場合があります。この場合は、本書で記載の 「PRIME 民 GY スタートアップディス 
ク」を 「 P 民 IMERGY ドキュメント&ツール CD」 に読み替えてください。 
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■ ServerView Operations Manager / ServerView について 

本書で記載の「 ServerView Operations Manager 」 は、ご購入の機種によっては、「 Server View J 
が添付されてぃる場合があります。この場合は、本書で記載の「 ServerView 邸 erations 
Manager 」 を 「 ServerView 」 に読み替えてください。 


■ RAID 1+0(10 ) の表記について 

本書では 、 「RAID い0(10)」を 「RAID 10」と表記しています。 

■ Server Core インス I ルオプシヨンについて 

本書では 、 Windows Server 2008オペレーテイングシステムを Server Core インストールオプ 
シヨンにてインストールした環境を Server Core と表記しています。 

■ 製品の呼び方 

本文中の製品ぶ称を、次のように略して表記します。 


製品名称 

本文中の表記 

MegaRAID SAS 300-8E ROME 

MegaRAID SAS 8300 XLP 

MegaRAID SAS 8344ELP 

MegaRAID SAS 8408E 

MegaRAID SAS 8880EM2 

RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

本 アレイコントローラ、 本製品 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™ 
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ 

Windows Server 2008 または 
Windows Server 2008 (32-bit )、 
Windows Server 2008 (64-bit) 

Windows 

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 民 2, Enterprise Edition 

Windows Server 2003 



Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 民 2, Standard x64 Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 民 2, Enterprise x64 Edition 

Windows Server 2003 
x64 胜 1] 



Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

Windows 2000 Server 


Microsoft® Windows Vista® Business 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Microsoft® Windows Vista® Enterprise 

Windows Vista 


Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 


Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 Professional 
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製品名称 

本文中の表記 

Red Hat enterprise Linux つ (lor x8o; 

Red Hat Linux 

Linux 

RHEL5(x86) 


Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) 

RHEL5(Intel64) 



Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86) 

RHEL-AS4(x86) 



Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86) 

RHEL-ES4(x86) 



Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T) 

RHEL-AS4(EM64T) 



Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T) 

RHEL-ES4(EM64T) 



Red Hat Enterprise Linux AS (v.3 for x86) 

RHEL-AS3(x86) 



Red Hat Enterprise Linux ES (v.3 for x86) 

RHEL-ES3(x86) 



SUSE® Linux® Enterprise Server 9 

SUSE Linux 



注 1: 本書内で特に断りがない箇所は 、 Windows Server 2003 に含まれます。 


参考情報 


■ PmMERGY 情報の提供について 

各種ドライバや BIOS 、 ファームウェア、添付ソフトウェアなどの最新モジュールを、次の弊 
社インターネット情報ページにて提供しております。システム安定稼動のため、常に最新モ 
ジュールを適用して運用されることを推奨します。 

http : // pnmeserver.fuj itsuxom / pnmergy / 

なお、最新モジュールのダウンロード、および適用作業につきましては、お客様自身で実施 
いただきますようお願いいたします。 

弊社にて作業実施をご依頼されるお客様は、有償にて承っております。弊社担当営業、また 
は販売店までお問い合わせください。 


商標およびま作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 、 Hyper^-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 

Red Hat および Red Hat をべースとしたすベての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc . の商標ま 
たは登録商標です。 

SUSE は、米国 Novell, Inc. の事業部である SUSE Linux AG. の登録商標です。 

LS し Global Array Manager (GAM)、MegaRAID は、米国 LSI Corporation の登録商標または商標です。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 

Copyright FUJITSU LIMITED 2009 
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1.1 アレイコントローラご使用の流れ 


1-1 アレイコントローラご使用の流れ 


ディスクアレイコントローラを使用する際の作業の流れは次のとおりです。 

アレイタイプのサーバ（アレイコントローラおよび 0 S がインストールされたタイプ）を購 
入され、サーバの開封処理中に管理ツールのインストールまで完了した場合は、次の 6 K 降 
を実施してください。 

また、 Linux インストール代行サービスバンドルタイプをご購入の場合は、 0 S および管理 
ツールのインストールは終了していますので、次の7 降を実施してください。 


1 . 

ディスクアレイを設計する 


▼ 

どのようなディスクアレイ構成で運用を行うのか決定 
します。ディスクアレイ構成の設計では、 RAID レベル 
やロジカルドライブ構成などを検討します。 

一 「1.2ディスクアレイ構成の概要」 

一 「1.3ディスクアレイ構成における機能」 

2. 

八ードウエアを搭載する 


▼ 

オプションカードの場合は、アレイコントローラ 
力ードをサーバ本体に搭載します。また、ハード 
ディスクドライブをハードディスクベイに搭載します。 

「1.4運用前の留意事項」 

^サ ーバ本体添付の『ューザーズガイド』 


3. ディスクアレイを構築する 


0 S インストール前に、 WebBIOS を使ってディスクアレイを構築します。 

一 「第2章アレイの構成と管理 [ WebBIOS ]」 

4. OS をインス!ルする 

0 S のインストール方法については、サーバに添付のマニュアルを 
ご覧ください。 

また、インストールの際は、次の事項をご確認ください。 

一 「1.4.4 0 S インストール時のを意事項」 

一 「3.2ホットフィックスの適用」 

5. 管理ツールをインストールする 

次の管理ツールをインストールして〈ださい。 

インストール方法については、本書の各ツールの章をご覧〈ださい。 

■ServerView RAID/Global Array Manager ( GAM ) [ミ 主 1] 

■ HDD チェックスケジューラ[を 2] 

•バッ テリリキヤリブ レーシヨ ンスケ ジュー ラ 
(バッテリバックアップユニット 搭載時のみ）[を 3] 

を1:どちらか一方のみをインストールして使用します。 

詳し〈は、アレイコントローラドキュメント&ツール CD 内の ReadmeJP.html をご覧〈ださい。 

ミ主2:デフオルトで毎日12:00に HDD チェックが実行されるように設定されます。 

詳し〈は、「1.3.7 HDD チェックスケジューラ」をご覧〈ださい。また、必要に応じて開始時間を変更して〈ださい。 
ミ主3:デフオルトで毎月1日の11:〇〇にバッテリリキヤリブレーシヨンが実行されるように設定されます。 

詳し〈は、「1.3.8バッテリバックアップ ユニット （BBU)」 内の「■バッテリリキヤリブ レーシヨ ンスケジューラ」を 
ご覧〈ださい。また、必要に応じて開始時間を変更して〈ださい。 


3,4,5 

の作業は、 
ServerView 
Installation Manager 
または ServerStart で 
セットアップできます。 


(次ぺージへ) 
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1.1 アレイコントローラご使用の流れ 


(前ページから) 


6 . 

デバイスドライバをアップデートする 


▼ 

アレイコントローラドキュメント&ツール CD に格納 一 

されている最新のドライバへアップデートします。 

「3.1デバイスドライバのアップデート」 

7. 

管埋ツールの®用擇境を準備する 


▼ 

■管理ツールを使用するためのューザアカウントを 1-^ 

0S に登録します。（管理ツールインストール晒こ _ 
設定済みの場合は不要です。） L 

-HDD チXックスケジューラの開始時間を設定します。 
•バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラの開始 
時間を設定します。 

r 第4章アレイの構成と管理 

[ServerView RAID]」 

「第5章アレイの構成と管理 [GAM]」 

8. 

バツテリのリキヤリブレーシヨンを実行する 


バッテリバックアップユニットを搭載している場合、 一 ServerView RAID をご使用の場合 

/くッテリのリキヤリブレーシヨンを実行します。 「 4.8.9 リキヤリブレーシヨン （Recalibration) 」 

GAM をご使用の場合 

「5.10.3リキヤリブ レーシヨ ン （Recalibration)」 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


1-2 ディスクアレイ«ぶの概要 




ディスクアレイの概要 （ RAID レベル、ディスクグループとロジカルドライブ）と 
機能について説明します。 

1.2.1 アレイコント ローラの仕様 


本書で説明するアレイコントローラの仕様は、次のとおりです。 


項目 

内容 

製品名 

MegaRAID 
SAS 840 犯 

MegaRAID 
SAS 300-8E 

ROME 

MegaRAID 
SAS 8300 XLP 

MegaRAID 
SAS 8344ELP 

MegaRAID 
SAS 8880EM2 

RAID 5/6 SAS 

based on LSI 
MegaRAID 

サーバへの 

搭載 

標準搭載 
胜 1] 

オンボ'ード 
胜 2] 

PCI-X スロッ 

卜搭載用カー 
ド、 

PCI Express ス 
ロット搭載用 
カード 

PCI Express スロット搭載用 
カード [ 注 3] 

インター 

フェース 

SAS (Serial Attached SCSI) 

SAS ポート 
数 

内蔵デバイス接続用 8 ポート 

0 ポート 
[注 4] 

外付けデバイ 
ス接続用 4 
かート、およ 
び内蔵デバイ 
ス接続用 4 
ポート胜 5] 

外付けデバイ 
ス接続用 4 
づ、ート、コネ 
クタ 2 個 

内蔵デバイス 
接続用 8 ポー 
卜 

サポートする 
RAID レベル 

RAID0 、 し 5、10 

RAID 0 、し 5 、 6、10 

キャッシュメ 
モリおよび容 
量 

あり 

(256MB) 

ぁり胜 6] 

あり 

(128MB) 

あり 

(256MB) 

あり 

(256MB/512MB) 

キャッシュメ 
モリ用バッテ 
ジ 

あり 

あり/なし 
胜 6] 

あり/なし 

あり 

あり/なし 

サポート OS 

サーバ本体がサポートする OS 

管理ツール 

OS をインストールする前にディスクアレイを構築するツール （ WebBIOS) と、 OS 上でア 
レイコントローラを監視 / 管理するためのツール （ ServerViewRAID 、 GAM) があります。 
アレイコントローラをご使用の際は、必ず管理ツールをインストールしてください。 

ServerView RAID t GAM はどちらか一ぶのみをインストールして使用します。どちらを使 
用するかは、アレイコントローラドキュメント & ツール CD 内の ReadmeJP.html をご覧くだ 
さい。 

- WebBIOS 

本アレイコントロー ラ上の BIOS ユーテイリテイです。 

「第 2 章アレイの構成と管理 [WebBIOS] 」 （一 P.46) 

• ServerView RAID 

「第 4 章アレイの構成と管巧 [ServerView RAID] 」 （一 P.122) 

• Global Array Manager (GAM) 

「第 5 章アレイの構成と管理 [GAM] 」 （一 P.196) 


注 1: サーバ本体にあらかじめ搭載されています。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


注2 :サーバ本体のベースボード上に直接搭載されています。 

注3:型ぶがない場合、サーバ本体に標準搭載となります。また、この場合はサーバ本体の仕様をご 
確認ください。 

注4 :本アレイコントローラ自体にポートは持たず、サーバ本体に搭載された SAS コントローラ上 
のポートを使用します。 

注5 :内蔵デバイス接続用ポートは未サポートです。 

注6 :サーバ本体の仕様をご確認ください。 

P POINT 

► 本製品を搭載しているサーバを起動する際に、本製品から数回のブザー音が鳴ることがありますが、 
問題ありませんので無視してください。 


1.2.2 ディスクアレイとは 


ディスクアレイまたは RAID (Redundant Array of Independent Disks ) は、アレイコントローラ 
と複数のハードディスクを用いて、単体ハードディスクよりも性能および信頼性を向上させ 
るシステムです。 

各ハードディスクに対するアクセスはアレイコントローラによつて制御されます。制御ホ法 
には、いくつかの異なる種類があり、 RAID レベルとして定義されています。 

また、冗長性を持つ RAID レベルを使用することにより、1台のハードディスクが故障した 
ときや、 RAID レベルによっては2台のハードディスクが故障したときでも、データを損失 
せずにシステムを継続して運用できます。 


1.2.3 RAID レベル 


RAID レベルにはいくつかの種類があり、それぞれ異なった性質を持っています。 

RAID レベルによって使用できるハードディスクの台数、使用できる総容量、冗長性の有無 
が異なります。 

本アレイコントローラでは、製品によってサポートしている RAID レベルが異なります。詳 
細は、 「1.2.1アレイコントローラの仕様」_(一 P .14) _をご覧ください。 


RAID レベル 

ハードディスク 
台数性 1 ] 

使用できる総容量 

冗長性 

RAID 0 

1〜32 

ハードディスク1台の容量 x ハードディスク台数 

なし 

RAID 1 

2 

ハードディスク1台の容量 

あり 

RAID 5 

3〜32 

ハードディスク1台の容量 x (ハードディスク台数一 1) 

あり 

RAID 6 

3〜32 

ハードディスク1台の容量 x (ハードディスク台数一 2) 

あり 

RAID 10 

4〜32 

(偶数台） 

ハードディスク1台の容量 X レ、ードディスク台数/ 2) 

あり 


注1:ハードディスクの最大数はアレイコントローラの仕様を示しています。実際に構築可能な台数 
はサーバ本体の仕様や構成に依存します。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


P POINT 

► 冗長性の有無にかかわらず、万一の場合に備えて、データのバックアップはできるだけ頻繁に行って 
ください。 

► RAID6 を使用する場合、ハードディスクが2台まで故障しても運用は継続可能です。ただし、故障状 
態のまま放置した場合、さらにハードディスクが故障してデータを損失する可能性があります。 

► ハードディスク4台が上で RAID を構成する場合、容量を重視する場合は RAID 5、性能を重視する場合 
は RAID 10、冗長性を重視する場合は RAID 6で構成してください。 

■ RAID レベルごとの信頼性、性能比較について 

RAID レベルを選択する際は、 RAID レベルの信頼性や性能にっいて比較検討して決定してく 
ださい。推奨する RAID レベルは RAID 1です。 RAID 1では、他の RAID レベルと比較して、 
データの救済性に優れています。 RAID 1はハードディスク2台でのみ構成でき、使用可能容 
量はハードディスク1台分になります。ロジカルドライブの容量が不足する場合は、複数の 
RAID 1ロジカルドライブを構築することで対応できます。 


RAID レベル 

データに関する信頼性 

性能 

容量 

備考 

冗長性ほ 1 ] 

救済性 2 ] 

ライト 

リード 

RAID 0 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

データの冗長性がないため、 
推奨しません。 

RAID 1 

〇 

A 

〇 

〇 

A 

データ救済性が高いため、特 
に推奨します。 

RAID 5 

〇 

X 

A 

〇 

〇 

他 RAID レベルより書き込み性 
能が低くなります。 

RAID 6 

◎ 

X 

X 

〇 

A 

RAID 5 よりもさらに書き込み 
性能が低くなりますが、2本ま 
でのハードディスク故障であ 
ればデータは保護されます。 

RAID 10 

〇 

X 

〇 

〇 

A 

使用可能な容量は RAID 5より 
少なくなりますが、一般に書 
き込み性能は RAID 5より高く 
なります。 


◎:優れています。 

〇 :ほぼ同等です。 

A :やや劣ります。 

X :劣ります。 

注1:ハードディスクが故障、またはハードディスクを切り離した場合のデータの冗長性です。 

注2:ハードディスク故障な外の原因で、ハードディスクを2台な上切り離した場合のデータ救済の 
可能性です。 RAID 1はデータがストライピングされていないため、他のシステムで RAID 1構 
成の1台のハードディスクからの読み出しができる場合があります。ただし、 RAID 1 であれ 
ば必ずデータ救済できるというわけではありません。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ RAID 0 (ストライピング） 

データを分割して複数のハードディスクにそれぞれ分配して書き込むことをストライピング 
と言います。例えば9ブロック分のデータ （ D 1 〜 D 9) の書き込みを行う場合、ハードディ 
スクを3台使っていたら、をデータをハードディスクに分配して書き込みます。1台のハー 
ドディスクに9ブロック分のデータを順番に書き込むより、3台のハードディスクにか配し 
て書き込むホが性能は上がります。 




► RAID 0の場合は冗長性機能がないため、ハードディスクが1台でも故障するとすベてのデータを損失 
してしまいます。また、システ厶運用も停止します。 


■ RAID 1(ミラーリング) 


ミラーリングとは、まったく同じデータを2台のハードディスクに二重化して書き込む機能 
です。 RAID 1のディスクアレイ構成で運用する場合、ハードディスクの冗長化により、常に 
2台のハードディスクには同一のデータが書き込まれています。片方のハードディスクが故 
障して冗長性がなくなった状態（クリティカル状態）でも運用は継続されます。 

RAID 1は必ず2台のハードディスクで構成され、実際に使用できる容量はハードディスク1 
台分の容量になります。 




► RAID1 では、 A 方のハードディスクが故障した状態（クリティカル状態）でも運用は継続されます。 
しかし、ハードディスクが2台とも故障した場合は、データが失われてしまいます。ロジカルドライ 
ブがクリティカル状態になったときは、できるだけ早〈故障したハードディスクを交換し、冗長性を 
回復させてください。 

ハードディスクの交換方法については、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P.269) をご覧〈ださ 
い。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

17 








































1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ RAID 5 (ストライピング+パリティ） 

RAID 5 は、データを分割して複数のハードディスクにそれぞれ分配して書き込むストライピ 
ングに加え、パリティデータを生成して冗長性を持たせています。パリティデータとはデー 
夕から計算して導き出されるデータです。 

例えば3台のハードディスクで RAID 5を構成している場合、データは2台のハードディス 
クに分配して書き込まれ、残る1台には2台に書き込んだデータから計算されたパリティ 
データが書き込まれます。パリティデータの書き込み先ハードディスクは固定ではなく、ブ 
ロックごとに3台のハードディスクが順番に使用されます。 

RAID 5 で構成する場合、パリティデータにより冗長性を持たせるため、ハードディスク1台 
分の容量がパリティデータ分に使われます。 



【感重■要 • 

► RAIDS では、1台のハードディスクが故障して冗長性がなくなった状態（クリティカル状態）でも運 
用は継続されます。しかし、ハードディスクが2台が上故障した場合は、データが失われてしまいま 
す。ロジカルドライブがクリティカル状態になったときは、できるだけ早〈故障したハードディスク 
を交換し、冗長性を回復させて〈ださい。 

ハードディスクの交換方法については、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P .269) をご覧〈ださ 
い。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ RAID 10 (ミラーリング+ストライピング） 

RAID 10は、データを分割して複数のハードディスクにそれぞれ分配して書き込むストライ 
ピングに加え、ミラーリングによる冗長性を持たせており、搭載ハードディスクは4台な上 
の偶数台を使用します。例えば6ブロック分のデータ （ D -1 〜 D -6) の書き込みを行う場合、 
ハードディスクを4台使用していると、をデータと二重化したデータをハードディスクに分 
配して書き込みます。2台のハードディスクに分配して書き込むことにより性能を上げ、二 
重化したデータにより冗長性を持たせています。 

実際に使用できる容量は全ハードディスク容量の半分になります。 

P POINT 

► 同一台数のハードディスクを搭載して RAID 10を構成する場合、 RAIDS と比べると使用できる実際の 
燃容量は少なくなりますが、書き込み時の性能は良くなります。 




【感重•要 • 

► RAID 10 では、1台のハードディスクが故障して冗長性がなくなった状態（クリティカル状態）でも運 
用は継続されます。しかし、ハードディスクが2台が上故障した場合は、データが失われてしまいま 
す。ロジカルドライブがクリティカル状態になったときは、できるだけ早〈故障したハードディスク 
を交換し、冗長性を回復させて〈ださい。 

ハードディスクの交換方法については、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P .269) をご覧〈ださ 
し、。 

► RAID 10のロジカルドライブは、容量拡張を行えません。 

「1.3.5容量拡張 （Expand Capacity )」 （一 P .33) 

► RAID 10のディスクグループ内には複数のロジカルドライブは定義できません。1つの RAID 10ディス 
クグループ内に作成可能なロジカルドライブはディスクグループの最大容量で1つのみです。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ RAID 6 (ストライピング+2重パリティ） 

RAID 6 は、 RAID 5 のストライピング+パリティ方式に加え、パリティデータを2重化して 
さらに冗長性を向上させたものです。 

例えば、5台のハードディスクで RAID 6を構成している場合、データは3台のハードディス 
クに分配して書き込まれ、残る2台には3台に書き込んだデータから計算されたパリティ 
データホ」と、さらにパリティデータホ」とは別の計算をした結果から得られたパリティ 
データ 「 Q 」 が書き込まれます。パリティデータの書き込み先ハードディスクは固定ではな 
く、ブロックごとにすべてのハードディスクが順番に使用されます。 

RAID 6で構成する場合、パリティデータにさらに冗長性を持たせるため、ハードディスク2 
台の容量がパリティデータ分に使われます。 





► RAID 6 では、1台のハードディスクが故障しても、冗長性がある状態（部分的クリティカル状態）を 
維持できます。また、さらにもう1台のハードディスクが故障して冗長性がなくなった状態（クリ 
ティカル状態）でも運用は継続されます。しかし、ハードディスクが1台故障している状態で運用を 
継続すると、データが失われてしまう可能性があり、さらに2台故障している状態ではその危険性は 
高まります。そして、3台が上故障した場合はデータが失われてしまいます。ハードディスクが1台 
故障している状態（ロジカルドライブが部分的クリティカル状態）のうちに、故障したハードディス 
クをできるだけ早〈交換し、冗長性を回復させてください。 

また、ハードディスクが2台故障している状態（ロジカルドライブがクリティカル状態）では、デー 
夕が失われる直前の状態になっているため、すぐに故障したハードディスクをすべて交換し、冗長性 
を回復させて〈ださい。 

ハードディスクの交換方法については、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P .269) をご覧〈ださ 
い。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


1-2.4 ディスクグループとロジカルドライブ （Logical Drive) 

RAID を構成するために必要な台数のハードディスクをひとまとめにした管理単位をディス 
クグループと呼び、ディスクグループ内に構成された論理的なドライブをロジカルドライブ 
と呼びます。 


ロジカル ロジカル ロジカル 
ドライブ0 ドライブ1 ドライブ2 



ロジカル ロジカル ロジカル 
朽イブ3 ドライブ4 ドライブ5 



#ディスクグループ 

ディスクグループとは、ディスクアレイを構成する物理的なハードディスクのグループのこ 
とです。 0 S 上からは認識されません。 



► 1 つのディスクグルー プは1 〜 32 台のハー ド ディスクで 構成できます。 

► 同ーディスクグループ内のハードディスクは原則として同一型名（同容量、同回転数）のものを使用 
してください。 

► 設定可能な ディスクグループの 数は、1 つのアレイコントローラ 内で最大8個です。 

参ロジカルドライブ （Logical Drive ) 

ロジカルドライブとは、ディスクグループの中に存在する論理的なハードディスク空間のこ 
とです。 0 S 上からは単体ハードディスクと同じように認識されます。 



► 設定可能なロジカルドライブの数は、1つのアレイコントローラ内で最大8台です。 

► RAID 10のディスクグループ内には複数のロジカルドライブは定義できません。1つの RAID 10ディス 
クグループ内に作成可能なロジカルドライブはディスクグループの最大容量で1つのみです。 

► RAID レベルは、同ーディスクグループ内のロジカルドライブに対して1種類のみ設定できます。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ディスクグループとロジカルドライブの構成例 

5 台のハードディスクを使って、 2 つのディスクグループ A と B を作成し、そこに 6 つの口 
ジカルドライブを作成するとします。この場合、 0 S 上からは、6台のハードディスクが接続 
されているように認識されます。 


0 S 上では、6台のハードディスクが接続されていると認識 



デイスクグループ A 


ディスクグループ B 


P POINT 

構成時の条件 

► ディスクグループ A (ディスク1〜 3) は同一容量、同一種類のハードディスクであること。 

► ディスクグループ B (ディスク4、 5) は同一容量、同一種類のハードディスクであること。 

► ディスクグループ A のロジカルドライブ〇〜2に対して設定できる RAID レベルは1種類。 

► ディスクグループ B のロジカルドライブ3〜5に対して設定できる RAID レベルは1種類。 

■ ハードディスク故障時の状態 

例えば、上の構成例の場合にハードディスク1が故障したとすると、同ーディスクグループ 
内のロジカルドライブ 〇〜2 はすべて冗長性がない状態（クリティカル状態）になります。 
さらにハードディスク 2 または 3 が故障すると、ロジカルドライブ 〇〜2 はすべて使用不可 
肯居（オフライン状態）となります。しかし、ディスクグループ B のハードディスクには異常 
が発生していないため、ロジカルドライブ 3 〜 5 は正常稼動状態（オンライン状態）のまま 
です。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


1.2.5 ハードディスクの状態確認 


ディスクグループに含まれているハードディスクとロジカルドライブの状態を常に把握し、 
故障や故障予測が検出されている場合は交換してください。 

P POINT 

► 状態表示は、各管理ツールにより異なります。表示については、ご使用の管理ツールの説明箇所をご 
覧〈ださい。 

- Web BIOS 

「2.2.2 ロジカルドライブの状態確認」（一 P.60) 、 「2.2.1ハ~ドディスクの状態確認」（一 P.54) 

- ServerView RAID 

「4.6.3ツリービューの画面構成」（一 P.153) 

- GAM 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 P.227) 

► ServerView RAID または GAM が正し〈動作していると、ロジカルドライブやハードディスクに異常が 
発生した場合にイベントとしてログに記録します。 

「付録 A ServerView RAID イベントログー覧」（一 P.300) 

「付録 B GAM イベントログー覧」 （一 P.335) 


■ ロジカルドライブのが態 

ロジカルドライブには、次の状態があります。 


状態 

意味 

オンライン 

ロジカルドライブは正常に稼動しています。 

クリテイカノレ 

RAID し RAID 5 、 RAID 10 のロジカルドライブの場合は 1 台（または 1 台な 
上）のハードディスクの故障、 RAID 6 のロジカルドライブの場合は 2 台のハー 
ドディスクの故障により、冗長性のない状態で稼動しています。故障したハー 
ドディスクをできるだけ早く交換し、オンライン状態に修復する作業（リビル 
ド）を行ってください。ハードディスクの交換とリビルドの実行ホ法について 
は、 「第 6 章ハードディスクの交換」（一 P269) をご覧ください。 

部分的クリティカル 

RAID 6 のロジカルドライブから 1 台のハードディスクが故障していますが、ま 
だ冗長性は残された状態で稼動しています。故障したハードディスクをできる 
だけ早く交換し、オンライン状態に修復する作業（リビルド）を行ってくださ 
い。ハードディスクの交換とリビルドの実行ホ法については、 「第 6 章ハード 
ディスクの交換」（一 P.%9) をご覧ください。 

オフライン 

ロジカルドライブが稼動していないことを示します。ディスクグループ中の 
ハードディスクが複数台故障した場合に発生し、この場合はロジカルドライブ 
中のデータは失われます。 
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1.2 ディスクアレイ構成の概要 


■ハードディスクのが態 

ハードディスクの状態には、次の状態があります。 


状態 

意味 

オンライン 

ディスクアレイに含まれており、正常に動作しています。 

未使用 

ディスクアレイに含まれておらず未使用状態です、ハードディスクは、正常に 
動作しています。 

故障 

故障しているため、データの読み書きが不可能な状態です。ハードディスクを 
交換し、リビルドを実行してください。ハードディスクの交換については、 「第 

6章ハードディスクの交換」（一 P 269) をご覧ください。 

オフライン 

アレイコントローラにより、データの読み書きが禁止されています。再度使用 
するためには、リビルドを実行する必要があります。 

スペアディスク 

ハードディスクがスペアディスクとして設定されています。 

リビルド 

ハードディスクに対してリビルドが実行されています。 

故障予測 

現在は正常に動作していますが、近い将来に故障する可能性があります （ PFA / 
S . M . A . R . T . 機能による故障予測の状態)。 「第6章ハードディスクの交換」（一 
P 269) をご覧になり、なるべく早くハードディスクの予防交換を行ってくださ 

い。 



► 故障状態のハードディスクが存在する場合は、ハードディスクに異常が発生し、冗長性のない状態で 
動作している可能性があります。早急にハードディスクを交換する必要があります。ハードディスク 
の交換については、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P.269) をご覧ください。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


1-3 ディスクアレイ《脱こおける機能 


ディスクアレイ構成における、各機能について説明します。 


1.3.1 ライトポリシー (Write Policy ) 


ライトポリシー (Write Policy ) とは、本アレイコントローラ上に構築されたロジカルドライ 
ブに対するデータ書き込みホ式の設定で、各ロジカルドライブにネオして設定できます。 

ライトポリシーには、ライトスルー (Write Through ) 、 ライトノくック (Write Back ) 、 ノくッド 
BBU (Bad BBU ) の3つの方式があります。 

ライトポリシーの設定をライトスルーからライト バック （または バッド BBU ) に変更するこ 
とで、多くのアプリケーションで書き込み性能を向上させることができます。性能を要ホさ 
れる運用においては、ライトポリシーの設定についてご検討ください。 

ただし、ライトバック（またはバッド BBU ) の使用にあたっては留意すべき事項がありま 
す。次の内容をお読みいただき、ライトポリシーの動作概要を理解したうえで設定を行って 
ください。 



► 本アレイコントローラ上のロジカルドライブに 0S をインストールする際は、必ずロジカルドライブ 
のライトポリシーをライトスルーに設定してから 0S のインストールを行ってください。 

ライトポリシーをライトバック（またはバッド BBU) に設定する場合は、 0S のインストール完了後 
に変更してください。 

■ライトポリシーの動作概要 

#ライトス ルー 

0 S やアプリケーションからハードディスク（ディスクアレイ）へのデータ書き込みが実行さ 
れた際、ハードディスクへの書き込みが完了するのを待ってから、書き込み完了と判断しま 
す。 


データを受け取り、ディスク 
への書き込みが終了した後、 
ホストに対して書き込み完了 
の報告をする。 



①ライト コマンド 


ロジカ>1レドライブ 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


参ライトバック/バッド BBU 


0S やアプリケーションからハードディスク（ディスクアレイ）へのデータ書き込みが実行さ 
れた際、アレイコントローラ上のキャッシュメモリにデータ書き込みが終了すると書き込み 
完了となります。実際のハードディスクへの書き込みは、アレイコントローラが 0S やアプ 
リケーシヨンの動作とは非同期に、後から実施します。 


①ライトコマンド 



②完了 


データを受け取ると同時に、 
ホストに対して完了報告をす 
る。複数のデータをあとから 
まとめて書き込む。 

- 

アレイコントローラ 



ロジカ>1レドライブ 


ハードディスクへの書き込みが機械的な動作を伴うのにタオして、キャッシュメモリは電気的 
に動作します。そのため、 0S やアプリケーションが直接ハードディスクにアクセスせずに 
キャッシュメモリで制御を完了することで、飛躍的な性能向上が見込まれます。ライトバッ 
ク（またはバッド BBU) 設定は、ライト時に高速制御のキャッシュメモリの特性を最大限発 
揮させるために有効な手段となります。 

■ライトバック（またはバッド BBU) を使用する際の留意事項 

ライトバック（またはバッド BBU) 設定では、 0S やアプリケーションが書き込み完了と判 
断した時点から、実際のハードディスクへの書き込みまでの間にタイムラグが発生します。 
そのため、ハードディスクへの書き込み前にサーバの電源障害などが発生した場合に、 
キャッシュメモリ上に残っていた未書き込みのデータが消失し、 0S やアプリケーションが書 
き込んだと認識したデータと、実際にハードディスクに書き込まれているデータにす盾が発 
生する可能性があります。 

•ライトバック設定を使用する場合 

ライトバック設定を使用するには、上記のリスクを最小限に留めるため、キャッシュメモリ 
上のデータを保護するバッテリバックアップユニット （BBU) を搭載してください。 

必ず バッテリバックアップ ユニット をサポート した アレイコントローラをご 使用いただくか、 
または、必ず バッテリバックアップ ユニッ トオプションを 追加搭載してください。 

バッテリバックアップ ユニット （BBU) の 詳細は、 「1.3.8バッテリバックアップ ユニット 
(BBU)」 _(一 P.37) をご覧ください。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 



► キャッシュメモリ用バッテリバックアップユニットを搭載してライトバックを使用すると、不慮の停 
電時にキャッシュメモリ上のデータはバッテリにより保護され、システ厶再開時（次のサーバ起動 
時）にキャッシュメモリ上のデータのハードディスクへの書き込み処理が実施されるため、データ消 
失のリスクを軽減できます。 

► バッテリが十分に巧電されていない場合、またはバッテリのリキャリブレーシヨン動作中は、キャッ 
シュメモリ上のデータが保持されない可能性があります。データ消失の危険性を回避するため、ライ 
トバックに設定されたロジカルドライブは、強制的にライトスルー設定に変更されます。バッテリが 
十分に巧電されるか、リキャリブレーシヨンが終了すると自動的にライトバックに戻ります。 

► サーバの電源 OFF 状態が長時間続〈と、バッテリの自然放電により、ライトバックに設定されていた 
ロジカルドライブは次回起動時に強制的にライトスルーで動作しますのでごを意〈ださい。強制的に 
設定が変更されたロジカルドライブは、バッテリが十分に巧電された後に自動的にライトバックに戻 
ります。 

► バッテリバックアップユニットの搭載と合わせて、停電による不慮の電源切断に対処するため、サー 
バ本体への UPS の接続を推奨します。 

• バッド BBU 設定を使用する場合 

バッド BBU 設定では、バッテリ搭載の有無や、バッテリの充電状態の有無にかかわらず、ラ 

イトバックの状態を維持します。 

このため、バッテリバックアップ ュニッ トが未搭載の場合やバッテリバックアップ ュニット 

の充電が十分ではない場合でも自動的にライトスルー設定には切り替わらないため、キャッ 

シュメモリ上のデータは保護されません。 

ライトバックと比較して、不慮の停電などによりデータを損失するリスクが高くなります。 



► サーバ本体が UPS などにより電源が保護されていない状態では、バッド BBU はご使用にならないで 
ください。不慮の停電などが発生した場合、データを損失するおそれがあります。 

► バッテリが十分に巧電されている場合は、不慮の停電時にキャッシュメモリ上のデータはバッテリに 
より保護され、システ厶再開時（次のサーバ起動時）にキャッシュメモリ上のデータのハードデイス 
クへの書き込み処理が実施されます。 

1.3.2 ロジカルドライブの巧其月化 


ロジカルドライブ作成後、ロジカルドライブを正しい状態で使用するために、ロジカルドラ 
イブの初期化処理を実施する必要があります。ロジカルドライブの初期化処理には、次の3 
つのホ法があります。 

■フォアグラウンドネリ期化処理 （Foreground Initialize ) 

ロジカルドライブの全領域に「0 (ゼロ）」を書き込むことで、をハードディスク間の整合性 
を整え、初期化しておくホ法です。ハードディスクの全領域に対する書き込み処理が実行さ 
れるため、ある程度の時間を必要とします。 
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1.3 ディ スクアレイ 構成における機能 


P POINT 

► フォアグラウンド初期化は、 WebBIOS から行います。 

「2.5.1ロジカルドライブの初期化」（一 P.97) 

► フォアグラウンド初期化中にサーバ本体の再起動などが行われた場合、初期化が中止され、ロジカル 
ドライブは未初期化となります。再度初期化を行って〈ださい。フォアグラウンド初期化を行わな 
かった場合は、自動的にバックグラウンド初期化が実行されます。 


• フォアグラウンド初期化処理に要する時間 

ロジカルドライブ 10 GB あたりの実行時間の目安は次のとおりです。 


RAID レベル 

ハー ド ディスク 台数 

10GB あたりの実行時間 

RAID 0 

1台 

約3分/ 10 GB 

2台 

約3分/ 10 GB 

RAID 1 

2台 

約3分/ 10 GB 

RAIDS 

3台 

約2分/ 10 GB 

6台 

約2分/ 10 GB 

RAID 6 

3台 

約2分/ 10 GB 

6お 

約2分/ 10 GB 

RAID 10 

4台 

約3分/ 10 GB 


例えば、 73 GB ハードディスク3台で構成された RAID 5 ロジカルドライブの容量は、 146 GB 
(二 73 GBX (3 — 1))ですので、本機能の実行時間は、約30分 （= 2分/ 10 GBX 146 GB ) に 
なります。ただし、構成やハードディスクの種類により上記表の時間と異なる場合がありま 
すので、あくまで目安としてご利用ください。 

■バックグラウンドネ刀期化処理 （Background Initialize ) 

ロジカルドライブの初期化処理をホストからの通常 I / O 処理と並行して実施するホ法です。 
ロジカルドライブを作成した直後から初期化完了を待たずにロジカルドライブを使用できま 
す。フォアグラウンド初期化処理の時間を省くことができますが、次の点に注意する必要が 
あります。 

. バックグラウンド初期化時は、通常の I / O と無関係にハードディスクへのアクセスが実施 
されます。そのため、バックグラウンド初期化中は I / O 処理性能が低下する場合がありま 
す。 

. パーティション情報などのデータが存在する可能性のあるハードディスクを使用して、 
バックグラウンド初期化処理を実施しないでください。データの存在するハードディスク 
に対してバックグラウンド初期化を実施する場合は、アレイ構成を作成する前に 「2.7 
ハードディスクの再利用」 Hr 107) をご覧になり、あらかじめハードディスク内のデー 
夕を消去しておいてください。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


P POINT 

► バックグラウンド初期化は、アレイコントローラが冗長性のあるロジカルドライブ （ RAID 1 、RAID 
5 、 RAID 6、 RAID 10) をチェックし、初期化が未完了であった場合に自動で開始されます。アレイ 
コントローラは、初期化が未完了のロジカルドライブを5分おきにチェックします。 

► バックグラウンド初期化処理完了前に、サーバ本体のリセットまたは電源切断が行われると、バック 
グラウンド初期化処理は中断されます。 

次回サーバ起動時に、中断したブロックからバックグラウンド初期化処理が再開されます。 

► バックグラウンド初期化処理進行中は、対象ロジカルドライブを構成しているハードディスクアクセ 
スランプが、常に点灯したままとなります。 

► 本機能の実行時間は 、 BGI Rate を変更し、サーバ本体からの I / O よりも本機能を優先させることで短 
縮できますが、その分 I / O 性能はお下します。通常はデフォルト設定のままお使い〈ださい。 

► フォアグラウンド初期化を行わなかった場合は、自動的にバックグラウンド初期化が実行されます。 

► RAID 6 のロジカルドライブが部分的クリティカル状態の場合でも、バックグラウンド初期化処理は動 
作しますが、故障しているハードディスクを交換してリビルドが開始された場合は、いったんバック 
グラウンド初期化処理がキャンセルされ、リビルドを優先して開始します。なお、この場合はリビル 
ドの完了後にバックグラウンド初期化がもう一度開始されます。 

• バックグラウンド初期化処理に要する時間 

サーバ本体からの I / O がない場合、ロジカルドライブ 10 GB あたりの実行時間の目安は次の 
とおりです。 


RAID レベル 

ハー ド ディスク 台数 

10 GB あたりの実行時間 

RAID 1 

2台 

約20分/ 10 GB 

RAID 5 

3お 

約15分/ 10 GB 

6お 

約24分 /10 GB 

RAID 6 

3台 

約15分/ 10 GB 

6台 

約24分/ 10 GB 

RAID 10 

4お 

約24分/ 10 GB 


例えば、 73 GB ハードディスク3台で構成された RAID 5 ロジカルドライブの容量は 146 GB 
(二73 GB X (3 — 1))なので、本機能の実行時間は約220か（二約 15 分/ 10 GB x 146 GB ) 
になります。ただし、構成やハードディスクの種類により表の時間と異なる場合があります 
ので、あくまで目安としてご利用ください。 

P POINT 

► 上記の実行時間は 、 BGI Rate がデフオルト設定値の場合の目安です。 

■ファストネリ期化処理 （Fast Initialize ) 

ロジカルドライブ内の先頭 50 KB 分に対してのみ「0 (ゼロ）」を書き込み、その後自動的に 
開始されるバックグラウンド初期化処理により、ロジカルドライブ内の残りの領域を初期化 
するホ法です。 

ロジカルドライブの先頭にパーティション情報などが残っている場合には、バックグラウン 
ド初期化は使用できませんが、ファスト初期化処理を行うことでパーティション情報を消去 
できます。そのため、事前にハードディスクの初期化を行わなくてもバックグラウンド初期 
化が行えます。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


ファスト初期化処理は、 WebBIOS で行います。実行手順については、 「2.5.1ロジカルドライ 
ブの初期化」（一 P .97) をご覧ください。 

PpOINTp. 

► ファスト初期化処理は数秒で完了しますが、その後のバックグラウンド初期化処理に時間がかかる場 
合があります。 

バックグラウンド'初期化におけるを意については 「■バックグラウンド初期化処理 (Background 
Initialize )」 （一 P .28) をご覧〈ださい。 

1-3.3 リビルド （ Reb 山 Id ) 


冗長性のある RAID し RAID 5、 RAID 10のロジカルドライブ中の1台のハードディスクが故 
障しても、また2重で冗長性のある RAID 6のロジカルドライブ中の2台のハードディスク 
が故障しても、クリティカル状態で稼動します。しかし、さらに同じロジカルドライブ中の 
ハードディスクがもう1台故障してしまった場合は、ロジカルドライブは使用不可能（オフ 
ライン状態）になってしまいます。リビルド ( Rebuild ) とは、クリティカル状態のロジカル 
ドライブを正常状態（オンライン状態）に修復する処理のことを言います。 

リビルド処理は、通常 I / O と並行してバックグラウンドで処理されます。リビルド実行中は、 
ロジカルドライブがクリティカル状態となっており、冗長性は失われたままです。リビルド 
が完了した時点でオンラインに戻ります。 

リビルドには次の2通りのホ法があります。 

■ホットスペアリビルド 

ホットスペアリビルドとは、あらかじめ予備のハードディスクを搭載しておくことで、ハー 
ドディスクに異常が発生したときに、自動的に行われるリビルドのことです。あらかじめ搭 
載しておく予備のハードディスクを、スペアディスクと言います。ハードディスクの故障が 
発生すると、ただちにスペアディスクに巧してリビルドが行われるため、ディスクアレイの 
安全性が向上します。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 



► 予備のハードディスクはあらかじめスペアディスクとして設定してお〈必要があります。スペアディ 
スクの設定は WebBIOS または管理ツールから実行します。 

► スペアディスクは故障したハードディスクの代わりとなります。このため、ディスクグループ内に接 
続されているハードディスクと同容量-同回転数のものを使用してください。 

► ホットスペアリビルドが開始された後で、故障したハードディスクを交換すると、新し〈搭載した 
ハードディスクが自動的にスペアディスクに設定されます。 

ホットスペアリビルドが実行されると、ディスクグループおよびスペアディスクの搭載ベイが変わり 
ますのでごを意ください。 

► ホットスペアリビルドは故障チ測が発生したハードディスクに対しては開始されません。チ防交換を 
実行するとリビルドが開始されます。 

「1.3.6ハードディスクの故障予測機能 （ PFA / S . M . A . R . T .)」 （一 P .35) 

► 複数のディスクグループが存在し、異なる種類のハードディスクを使用している環境でスペアディス 
クを設定する場合は、それぞれのディスクグループで使用しているハードディスクと同容量、同回転 
数のスペアディスクを最低1台ずつ設定してください。 


スペアディスク 



ディスクグループ B 


■ マニュアルリビルド 

故障したハードディスクを新しいハードディスクに交換して行うリビルドのことを、マニュ 
アルリビルドと言います。スペアディスクが用意されていない場合は、マニュアルリビルド 
でディスクアレイを修復する必要があります。 

■ リビルドに要する時間 

サーバ本体からの I / O がない場合、ロジカルドライブ 10 GB あたりの実行時間の目安は次の 
とおりです。 


RAID レベル 

ハードディスク台数 

10 GB あたりの実行時間 

RAID 1 

2お 

約4分 /10 GB 

RAID 5 

3台 

約3分 /10 GB 

6台 

約3分 /10 GB 

RAID 6 

3台 

約3分 /10 GB 

6お 

約3分 /10 GB 

RAID 10 

4お 

約2分 /10 GB 


例えば、 73 GB のハードディスク3台で構成された RAID 5 ロジカルドライブの容量は、 
146 GB (二 73 GBX (3 — 1))ですので、本機能の実行時間は、約44分 （=3 分 / lOGBx 
146 GB ) になります。ただし、構成やハードディスクの種類により表の時間と異なる場合が 
ありますので、あくまで目安としてご利用ください。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


P POINT 

► 上記の実行時間は、 Rebuild Rate がデフオルト設定値の場合の目安です。 

►リビルド中は、通常 I/O 処理を行いながら、リビルド動作が行われるため、ロジカルドライブに対する 
I/O 性能が低下します。本アレイコントローラでは、デフオルト設定の場合で、 I/O 性能が最大約30 
%程度低下します。 

► リビルド作業の時間を短縮したい場合は、 「Rebuild Rate」 を大きな値（最大「100」）に設定すると、 
リビルド動作の優先度が高〈なります。ただし、 I/O 性能はデフオルト設定時より低下する可能性が 
あります。通常はデフオルト設定でのご使用をお割めします。 「Rebuild Rate」 は各管理ツールで設定 
できます。 

- WebBIOS 

「2.2.4アレイコントローラの情報確認」（一 P.67) 


ServerView RAID 

「4.7.1アレイコントローラの設定と変更」（一 

P.158) 

GAM 

「5.7.2コントローラオプションの設定と変更」 

(一 P.231) 


► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回中断した位置の続きからリ 
ビル ドが再開されます。 

► RAID6 のロジカルドライブから2台の故障ハードディスクを同時に交換した場合、両方のハードディ 
スクに対してリビルドは開始状態になりますが、リビルドの進披は片方ずつ行われます。このため、 
片方のハードディスクに対するリビルドが完了するまでの間は、もう） t 方のハードディスクに対する 
リビルドの進披率は0%のままとなります。 


1.3.4 整合性確保 （Make Data Consistent) 


整合性確保 (Make Data Consistent ) とは、冗長性のあるロジカルドライブ （ RAID し RAID 
5 、 RAID 6. RAID 10) 上のデータと、ミラーデータまたはパリティデータとの整合性を確保 
する機能です。 



► サーバ本体の シャツ トダウンが正し〈行われないときは、各ハードディスク間でデータの整合性が崩 
れている可能性があります。その場合は、本機能を使用し、必ず整合性を確保して〈ださい。 

整合性確保を実行することによって、ミラーデータおよびパリティデータ側の訂正を適宜行うため、 
サーバ本体に転送されるデータが変更されることはありません。 

► 整合性確保はハードディスクのデータの読み出しを行うため、ハードディスクの媒体 エラー （整合性 
不一致とは異なります）を修復する機能もあります。 

► RAID 10に対してリビルドを実行した場合は、リビルド完了後に自動的に整合性確保が実行されます。 


P POINT 

► 整合性確保中は I/O 性能はお下します。整合性確保の実行時間は、 CC Rate (ServerView RAID 上では 
MDC Rate) を変更し、システムからの I/O よりも本機能を優先させることで短縮できますが、その 
分 I/O 性能はお下します。通常はデフオルト設定のままお使いください。 

► RAID 6のロジカルドライブが部分的クリティカル状態の場合でも整合性確保処理は動作しますが、故 
障しているハードディスクを交換してリビルドが開始された場合は、整合性確保処理がキャンセルさ 
れ、リビルドを開始します。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


• 整合性確保に要する時間 

サーバ本体からの I / O がない場合、ロジカルドライブ 10 GB あたりの実行時間の目安は次の 
とおりです。 


RAID レベル 

ハー ド ディスク 台数 

10 GB あたりの実行時間 

RAID 1 

2台 

約20分/ 10 GB 

RAIDS 

3台 

約15分/ 10 GB 

6お 

約24分 /10 GB 

RAID 6 

3お 

約15分/ 10 GB 

6お 

約24分 /10 GB 

RAID 10 

4お 

約24分 /10 GB 


例えば、 73 GB ハードディスク3台で構成された RAID 5 ロジカルドライブの容量は、 146 GB 
(二 73 GBX (3 — 1))ですので、整合性確保の実行時間は約220分（二約 15 分 / lOGBx 
146 GB ) になります。ただし、構成やハードディスクの種類により表の時間と異なる場合が 
ありますので、あくまで目安としてご利用ください。 

P POINT 

► 上記の実行時間は、 CC Rate がデフオルト設定値の場合の目安です。 


1.3.5 容量拡張 (Expand Capacity) 


容量拡張は、ロジカルドライブ内の既存データを残したままハードディスクを追加して、口 
ジカルドライブの容量拡張または RAID レベルを変更する機能です。次の図はハードディス 
クが3台のディスクグループに対して、ハードディスクを2台追加した例です。 

ロジカルドライブ内の データ を保持したまま、5台の ハー ド ディスク にがして RAID の再構 
成が行われ、追加した ハー ド ディスク かの容量がロジカルドライブに追加されます。 


ロジカ J レドライブ0 
(容量拡張後） 


ロジカ J レドライブ0 


ハードディスク1 


ハードディスク2 


ハードディスク3 







ハードディスク1 

/ 


ク 

ハードディスク2 

ハードディスク4 

ハードディスク3 



グ 

ハードディスク4 

ハードディスク5 

ハードディスク5 




ディスクグループ 


追加ディスク 


ディスクグ ループ 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


容量拡張を行った場合は、容量拡張後に、 RAID レベルが次のように変更になる場合があり 
ます。 


容量 拡張前の 
RAID レベル 

容量 拡張後の RAID レベル 

Migration only 

Migration with addition 

RAID0 

- 

RAIDO、RAID し RAID 5、 RAID 6 

RAID 1 

RAIDO 

RAIDO、RAID 5、 RAID 6 

RAIDS 

RAIDO 

RAIDO、RAID 5、 RAID 6 

RAID 6 

RAIDO、RAIDS 

RAIDO、RAID 5、 RAID 6 

RAID 10 

容量拡張使用不可 

容量拡張使用不可 


P POINT 

► 容量拡張により拡張されるのは、ロジカルドライブの容量です。 0S 上のパーティション容量は拡張 
されません。 

► 容量拡張の実行時間は、 Reconstruction Rate (GAM 上では More Rate、ServerView RAID 上では 
Migration Rate) を変更し、システ厶からの I/O よりも容量拡張を優先させることで短縮できますが、 
その分 I/O 性能は低下します。通常はデフオルト設定のままお使いください。 

► 容量拡張後のロジカルドライブが冗長性のある RAID レベルの場合 （RAID1、RAIDS および RAID 6) 
は、バックグラウンド初期化が実行されます。 

► ハードディスクの追加を行わずに容量拡張を行った場合、一部を除〈ほとんどの場合にロジカルドラ 
イブの RAID レベルは RAID 0に変換されるため、冗長性がな〈なります。容量拡張を行う際は、 

ハードディスクを追加して行うことをお割めします。 

► 容量拡張の実行中、ライトポリシーがライトバックまたはバッド BBU に設定されていたロジカルドラ 
イブは、一時的にすべてライトスルーに設定されます。 



► 容量拡張は、 Windows 環境で使用しており、かつロジカルドライブ上のパーティションスタイルが 
MBR として初期化されている場合にのみ、利用できます。 Windows 環境でパーティションスタイル 
が GPT (GUID パーティションテーブル）の場合、もしくは Linux 環境の場合は、容量拡張は行わな 
いでください。 GPT パーティションスタイルは、 Windows Server 2008または Windows Server 2003 
にて使用される可能性があります。 

► RAID 10のロジカルドライブを容量拡張することはできません。 

► ディスクグループ内に複数のロジカルドライブが作成されている場合は、そのディスクグループ内の 
ロジカルドライブを容量拡張することはできません。 

► 容量拡張は実行中に中断することができません。また、途中でサーバの再起動などが行われた場合に 
はロジカルドライブ内のデータが失われます。必ず事前にデータのバックアップを行ってください。 

► 容量拡張の動作中は I/O の負荷が非常に高くなり、動作が遅〈なります。容量拡張は業務への影響が少 
ない時間を選んで実施するようにしてください。 

また、動作中はロジカルドライブの冗長性が失われた状態になるため、万一、ハードディスクの故障 
が発生した場合には、ロジカルドライブのすべてのデータが失われる可能性があります。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


• 容量拡張に要する時間 

サーバ本体からの I / O がない場合、ロジカルドライブ 10 GB あたりの実行時間の目安は次の 
とおりです。 


容量 拡張前の 
RAID レベル 

ハードディスク台数 

容量 拡張後の 
RAID レベル 

10GB あたりの実行時間 

1 台追加時 

3台追加時 

RAID0 

1 お 

RAID0 

約 6 分 / 10GB 

約 3 分 / 10GB 

RAID 1 

約 7 分 / 10GB 

- 

RAID 5 

- 

約 4 分 /10GB 

RAID 6 

- 

約 4 分 /10GB 

RAID 1 

2 台 

RAIDO 

約 3 分 / 10GB 

約 2 分 /10GB 

RAID 5 

約 4 分 / 10GB 

約 2 分 /10GB 

RAID 6 

約 6 分 / 10GB 

約 4 分 /10GB 

RAID 5 

3 お 

RAIDO 

約 4 分 / 10GB 

約 3 分 /10GB 

RAID 5 

約 3 分 / 10GB 

約 3 分 /10GB 

RAID 6 

約 5 分 / 10GB 

約 5 分 /10GB 

RAID 6 

3 お 

RAIDO 

約 5 分 / 10GB 

約 3 分 /10GB 

RAID 5 

約 4 分 / 10GB 

約 4 分 /10GB 

RAID 6 

約 4 分 / 10GB 

約 4 分 /10GB 


例えば、 73 GB ハードディスク3台で構成された RAID 5 ロジカルドライブの容量は、 146 GB 
(二 73 GBX (3-1)) ですので、ハードディスクを1台追加した場合の容量拡張の実行時間 
は、約44か（二約3分/ 10 GBX 146 GB ) になります。ただし、構成やハードディスクの種 
類、追加するハードディスクの台数により表の時間と異なる場合がありますので、あくまで 
目安としてご利用ください。 

P POINT 

► 上記の実行時間は、 Reconstruction Rate がデフオルト設定値の場合の目安です。 

1-3-6 ハードディスクのが障予測機能 （ PFA / SJ\/LA.R.T) 

PFA / S . M . A . 民. T . 機能とは、ハードディスクの持つ故障予測機能で、障害の事前予測を行い、 
故障の可能性が高いと判断したときに警告を通知する機能です。 

故障予測が通知された状態でも、ハードディスクは正常に動作していますが、近い将来その 
ハードディスクは故障する可能性が高いため、早期にハードディスクを予防交換することを 
お勸めします。交換手順については、 「6.1.4ハードディスクの予防交換 [ ServerViewRAID ]」 
(一 P .277) または 「6.2.3ハードディスクの予防交換 [ GAM ]」 （一 P .292) をご覧ください。 
故障予測が発生しているハードディスクは、管理ツールまたはイベントログで特定すること 
ができます。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


1.3.7 HDD チェックスケジューラ 


HDD チェックスケジューラは、ハードディスクの媒体不良を検出.修復するプログラムで 
す。 HDD チェックスケジューラは、整合性確保を定期的に実行することで、普段の運用では 
アクセスされない領域を含むすべてのロジカルドライブ領域に対して媒体チ卫ックを行いま 
す。 


• 機能概要 

ハードディスク内では、偶発的に媒体不良が発生する場合があります（特に動作中に強い衝 
撃が加わった場合など)。この場合、ハードディスク故障ではないため、該当部かへのデータ 
の読み出しが行われたときに初めて媒体不良が検出され、冗長性のある RAID レベルが設定 
されている場合は、本アレイ コントローラの 機能により、他のハードディスク上のデータを 
利用したデータ修復が行われます。アクセスする頻度の少ないファイル上でこのような媒体 
不良が発生すると、修復されずに不良が残ってしまい、かつ、その他のハードディスクが故 
障した際には、データが失われることになります。 

HDD チェックスケジューラを正しく使用して、定期的な媒体チェックを行ってください。 



► HDD チェックスケジューラは、必ずインス！—ルして〈ださい。なお、 ServerView Installation 
Manager または ServerStart を使用して OS をインストールした場合は、自動的に RAID 管理ツール 
とともに HDD チェックスケジューラもインスI''―ルされます。 

► 手動で 0 S をインストールした場合は、 RAID 管理ツールのインストール後に必ず HDD チェックスケ 
ジューラのインストールを行って〈ださい。インストール方法については、次をご覧〈ださい。 

- ServerView RAID をご使用の場合 
「4.2 ServerView RAID のインストール [Windows].l (一 P.130) 

「4.3 HDD チェックスケジューラのインストール [Windows]」 （一 P.133) 

- GAM をご使用の場合 

「5.2 GAM のインス！ル [ Windows]」 （一 P.204) 

「5.3 HDD チェックスケジューラのインス！ル [Windows]」 （一 P.210) 

► HDD チXックスケジューラでは、整合性の確保を 0S 標準のスケジュール機能により実行していま 
す。 HDD チェックスケジューラをインストールすると、デフオルトでは、毎日12:00に整合性確保 
が実行されるように設定されます。スケジュールの変更方法については、次をご覧〈ださい。 

- ServerView RAID をご使用の場合 
「4.3.2 HDD チXック開始時間の変更方法」（一 P.134) 

- GAM をご使用の場合 

「5.3.2 HDD チXック開始時間の変更方法」（一 P.211) 

► HDD チェックスケジューラによる HDD チェックは、冗長性のあるロジカルドライブ （RAID 1、 RAID 
5、 RAID 6または RAID10) のみ実行されます。 RAID 0のロジカルドライブや、スペアディスクに 
対しては実行されません。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


1.3ぶバッテリバックアップユニット （ BBU ) 


バッテリバックアップユニット搭載のモデルでは、不慮の事故や電源故障や停電による電源 
遮断の際に、アレイコントローラのキャッシュメモリ内の書き出し未完了データを保持する 
ことができます。バッテリバックアップユニットは、ライトバックまたはバッド BBU を使用 
している際に、まだハードディスクに書き込まれていないデータがキャッシュメモリ内に 
残った状態で、電源供給が断たれた場合には、キャッシュメモリに電源を供給してデータを 
保持します。この場合、バッテリが最大充電されている状態で、電源供給が断たれてから 
データを保持できる時間は、次のとおりです。 

• MegaRAID SAS 300-8 E 民 OMB、MegaRAID SAS 8344 ELP、MegaRAID SAS 8408 E 、 
MegaRAID SAS 8880 EM 2 、RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID では最大 72 時間 

• MegaRAID SAS 8300 XLP では最大 37 時間 



► バッテリは時間とともに容量が劣化する寿命部品であり、定期的な交換が必要です。詳しくは、 

録 C バッテリ交換について」 （一 P.：361) をご覧ください。 

► データ保持時間は概算値です。データ保持時間は使用環境の温度、経年、キャッシュメモリサイズな 
どにより変化します。 

► バッテリバックアップ ユニッ トは、本製品のキャッシュメモリ内のデータを保持するものであり、 
サーバ本体内のシステ厶メモリ内のデータを保証するものではありません。 

► バッテリバックアップユニットは、不慮の電源故障などに対応するものですので、本機能を期待した 
あらゆる運用（アクセス中の電源切断など）は避けてください。通常運用で、キャッシュメモリに対 
してバッテリから電源が供給されるべきではありません。 

► バッテリはサーバの電源が入っている間に自動的に巧電されます。 

► キャッシュメモリにデータが存在しない場合でも、長時間サーバの電源が入っていない状況では、自 
然放電によリバッテリの残容量が低下することがあります。この場合、サーバの電源を入れたときに 
バッテリのリキャリブレーシヨンが自動的に実行されることがあります。 

► 次の場合、使用開始前にバッテリのリキャリブレーシヨンを行ってください。 

-本製品にバッテリバックアップユニットを搭載したモデルを新規にご購入いただいた場合 
-バッテリバックアップユニットを追加購入し新規搭載した場合 
-バッテリを含む部品を交換した場合 

バッテリのリキャリブレーシヨンについては、 ServerView RAID を使用している場合は 「4.8.9リ 
キヤリブレーシヨン （Recalibration)」 （一 P.184) 、 GAM を使用している場合は 「5.10.3リキャリブ 
レーシヨン （Recalibration)」 （一 P.268 ) を ご覧〈ださい。 

► バッテリのリキャリブレーシヨンには、連続通電状態で12時間必要となります。バッテリのリキャリ 
ブレーシヨン中にサーバの電源の ON/OFF を行った場合、バッテリのリキャリブレーシヨンが再度初 
めから実行されます。 

► アレイコントローラ、バッテリバックアップユニットおよびバッテリの交換を行った際に、バッテリ 
のリキャリブレーシヨンが自動的に開始される場合があります。 

► バッテリの残容量がお下している間およびリキャリブレーシヨン中は、ライトバックに設定されてい 
るロジカルドライブは、安全のため自動的にライトスルーに切り替わります。バッテリの巧電、また 
はリキャリブレーシヨン完了後に自動的にライトバックに戻ります。 

► バッド BBU に設定されているロジカルドライブは、バッテリのリキャリブレーシヨン中であっても常 
にライトキャッシュは有効になります。 
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1.3 ディスクアレイ構成における機能 


■ バッテリリキヤリブレーシヨンスケジユーラ 

MegaRAID SAS 300-8 E ROME , MegaRAID SAS 8344 ELP、MegaRAID SAS 8408 E、MegaRAID 
SAS 8880 EM 2 および RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID のバッテリバックアップ ユニット 
は、バッテリ容量を管理する機能を持っています。長期間の運用を続けると、バッテリバッ 
クアップ ュニッ トが管理するバッテリ容量に誤差が生じてくるため、これらのバッテリバッ 
クアップ ユニット では定期的なバッテリのリキヤリ ブレー シヨンが必要になります。 

本製品では、バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラをインストールすることにより、 
定期的にリキヤリブレーシヨンを実行することができます。 



► バッテリバックアップユニットを搭載した MegaRAIDSAS 300 -8 EROMB、MegaRAID SAS 
8344 ELP、MegaRAID SAS 8408 E、MegaRAID SAS 8880 EM 2 、RAID 5/6 SAS based on LSI 
MegaRAID をご使用の場合は、バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラを必ずインストールして 
ください。なお 、 ServerView Installation Manager または ServerStart を使用して OS をインス I ''―ル 
した場合は、自動的に RAID 管理ツールとともにバッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラもイン 
ス I —ルされます。 

► 手動で OS をインストールした場合、 RAID 管理ツールのインストール後に必ずバッテリリキヤリブ 
レーシヨンスケジューラをインストールして〈ださい。インストール方法については、次をご覧〈だ 
さい。 

- ServerView RAID をご使用の場合 
「4.2 ServerView RAID のインス I — J レ [ Windows ]」 （一 P .130) 

「4.4 バッ テリリキ ヤリブレーシヨ ンスケ ジュー ラのインストール [ Windows ]」 （一 P .138) 

- GAM をご使用の場合 

「5.2 GAM のインストール [ Windows ]」 （一 P .204) 

「5.4バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストール [ Windows ]」 （一 P .215) 

► バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラでは、リキヤリブレーシヨンを OS 標準のスケジュール 
機能により実行しています。バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラをインストールすると、デ 
フォルトでは、毎月1日11:00にリキヤリブレーシヨンが実行されるように設定されます。スケ 
ジュールの変更方法については、次をご覧〈ださい。 

- ServerView RAID をご使用の場合 

「4.4.2パ'ッテリリキヤリブレーシヨン開始日時の変更方法」（一 P .140) 

- GAM をご使用の場合 

「5.4.2バッテリリキヤリブレーシヨン開始日時の変更方法」（一 P .216) 

► バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラは 、 MegaRAIDSAS 8300 XLP では不要です。インス 
トールを行っても定期的なリキヤリブレーシヨンは実行されません。 
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1.4 運用前の留意事項 


1-4 運用前の留意事 I 具 


運用を開始する前に、次の内容をご確認くださし、 


1.4.1 サーバ本体搭載時のま意事項 


PCI カード型の本製品をサーバ本体へ搭載する際の注意事項にっいて説明します。 

A 警告 

感電® 本製品をサーバ本体へ搭載する場合には、安全のためサーバ本体および接続されている機 

A 器の電源を切り、電源プラグをコンセントからおいた後で行って〈ださい。電源を入れた 

まま本製品の着脱を行うと、装置の故障•発煙などが起こる可能性があり、感電の原因と 
なります。 


A ミ主意 

サーバ本体稼働中、本製品は非常に高温になります。本製品をサーバ本体から取り外す場 
合には、サーバ本体の電源を切った後しばらく待ってから、本製品の取り外しを行ってく 
ださい。 


• 注意事項 

- PCI スロットに本製品を搭載する場合は、サーバ本体に添付の P 民 IME 民 GY スタートアッ 
プディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧になり、記載されている手順に従って正しく 
サーバ本体へ搭載してください。 

なお、搭載可能な PCI スロット位置は、搭載するサーバ本体によって指定されています。 
必ず搭載可能位置をご確認のうえ、搭載してください。 

-搭載するサーバ本体によって、使用方法が制限されている場合があります。 

- RAID 管理ツール上では本製品に対してコントローラ番号が割り当てられます。また、割 
り当てられる番号は、アレイコントローラの搭載数や、本製品を搭載する PCI スロット位 
置によって異なります。詳細については、サーバ本体に添付の PRIME 民 GY スタートアッ 
プディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

1.4.2 使用ハードディスクのま意事項 


使用するハードディスクには次の注意事項があります。あらかじめご確認ください。 

• 使用できるハードディスク 

1つのディスクグループ内のハードディスクは、原則として同一型名（同容量、同回転数） 

のハードディスクを使用します。搭載されているハードディスクが同容量、同回転数である 
ことを確認してください。また、使用するハードディスクは、必ずサーバで搭載可能なハー 
ドディスクであることを確認、してください。 
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1.4 運用前の留意事項 


• ハードディスクを再利用する場合 

データの書き込まれているハードディスクには、パーティション情報やアレイ構成情報が含 
まれていることがあり、そのまま使用すると予期不能な問題が発生することがあります。使 
用実績のあるハードディスクを使用する場合は、そのハードディスクを使用していたシステ 
ム側で、ローレベルフォーマットなどの方法でデータを完全に消去してから、本アレイ コン 
トローラに接続してください。 

また、本製品で使用したハードディスクを他のシステムで使用する場合も、同様に注意が必 
要です。 「2.7.2ハードディスク内情報の完全消去」 Hr 107) をご覧になり、ハードディス 
ク内の情報を完全に消去してから、他のシステムで使用してください。 

• ハードディスク取り出しについて 

サーバ 本体の電源が入っている状態では、次の場合を除いて ハー ドディスクの取り出しは行 
わないでください。 

-故障したハードディスクを交換する場合 
. ハードディスクの予防交換を行う場合 

• デバイス接続について 

本アレイコントローラ配下には、弊社指定のハードディスクな外のデバイスを接続しないで 
ください。 

1.4.3 アレイ構成作成時のま意事項 


システム BIOS 、 および OS の制約により、 OS インストール先のロジカルドライブを 2 TB よ 
り大きなサイズにすると正常動作しません。 OS インストール先のロジカルドライブのサイズ 
は 2 TB が下に設定してください。 

また、データ領域として 2 TB より大きなロジカルドライブをご使用になる場合、 OS により 
追加設定が必要になる場合があります ( GPT パーティシヨンの設定など)。 

1.4.4 OS インストール時のま意事項 


OS をアレイコントローラ配下のハードディスクにインストールする場合には、次の注意事項 
があります。あらかじめご確認ください。 

■ ライトポリシーについて 

OS インストール時にはロジカルドライブのライトポリシーをライトスルーにしてインストー 
ルを行ってください。 

ライトバックまたはバッド BBU をご使用になる場合は、 OS のインストールとホットフィッ 
クスの適用が完了してから、管理ツールまたは WebBIOS にてライトポリシーの変更を行っ 
てください。 

ホットフィックスの適用については、 「3.2ホットフィックスの適用」（一 R 121) をご覧くだ 
さい。 
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1.5 運用中の留意事 I 具 


1.5 運用中の留意事項 


本アレイコントローラを使用してシステムを運用する際の留意事項について説明し 
ます。 


1-5.1 アレイコントローラ使用時のま意事項 


ディスクアレイ構成で Windows 環境を利用している場合、次のようなログがイベントビュー 
アの システム ログに記録されることがあります。 


ソース : 

msas2k3 

種類 : 

警告 

イベント ID 

:129 

説明 : 

イベント ID (I 29 ) (ソース： msasSk 3 内）に関する説明が見つかりませんでした。 

( が降省略） 


このログはデバイスドライバで内部リセットが発行されたことを示していますが、 OS による 
リトライによって復旧しているため、そのままお使いください。 

ただし、目安として10分間に2回上という頻度で継続して発生し続けた場合は、ハード 
ウェアが故障している可能性がありますので、修理相談窓口にご連絡のうえ、アレイコント 
ローラ またはハードディスクの確認を行ってください。 

1.5.2 POST 中の^ッ七ージ 


次のメッセージが表示された場合は、ハードディスクが故障している可能性があります。 


Foreign conriguration(s) round on adapter 


Some configured disks have been removed from your system, or are no longer 
accessible. Please check your cables and also ensure all disks are 
present. 

この場合は、 「第 6 章ハードディスクの交換」 (-> P .269) をご覧になり、ハードディスクの 
状態を確認してください。故障しているハードディスクがある場合は、ハードディスクの交 
換とリビルドを行ってください。 
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1.5 運用中の留意事項 


1-5-3 サーバが正しくシャットダウンされなかった場合 

停電などにより 0 S のシャットダウン処理が行われずにサーバの電源がオフになった場合に 
は、ロジカルドライブの整合性が崩れていることがあります。その場合には、整合性確保を 
実行してください。 

詳しくは、次をご覧ください。 

「 1.3.4 整合性確保 (Make Data Consistent ) 」尸 P .32) 

「2.5.3 ロジカルドライブの整合性確保」（一 P .99) 

「 4.8.7 整合性確保 (Make Data Consistent ) 」（一 P . 1 82) (ServerView RAID をご使用の場合） 
「5. 10. 1整合性確保 (Make Data Consistent ) .1 (一 P .266) (GAM をご使用の場合） 


1 .5.4 Windows 2000 Server 環境で ServerView RAID をご使 
の巧合 


次の操作を行った場合 、 Windows 2000 Server の再起動時に、ハードディスクまたはロジカル 
ドライブ異常のイベントが記録されることがあります。 

• Server Start を使用して Windows 2000 Server および ServerView RAID をインストールし、そ 
の後 Windows 2000 Server を再起動した場合 

• Windows 2000 Server に ServerView RAID をインストールしている環境で 、 Windows 2000 
Server ホットフィックス KB 904374を適用し、その後 Windows 2000 Server を再起動した場合 

記録されるイベントの詳細は、次のとおりです。 

なお、メッセージ内の[アレイコントローラぶ ]、 Logical Drive [〇 / oS ]、 Disk 队 s ]、 
[ ServerName ] は、搭載されてレ、るアレイコントローラや作成されてレ、るロジカルドライブ 
数、搭載されているハードディスク数、サーバ《の設定値により異なります。 

# ServerView Operations Manager 経由のイベントの場合 


ソース 

Fujitsu ServerView Services 

の 

3 

メ ッ セージ 

ServerView received tne 10110 wing alarm from server [ServerName]: 

Adapter [アレイコントローラぶ ]:Disk [%s] missing after reboot 
(Server [ServerName]) 

説明 

再起動時にハードディスクが見つかりませんでした。 

表示例 

ServerView received tne 10110 wing alarm from server PRIMERGY03: 

Adapter LSI MegaRAID SAS 8408 E (0): Disk (0) missing after reboot 
(Server PRIMERGY03) 
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1.5 運用中の留意事項 


ソース 

Fujitsu ServerView Services 

の 

3 

メッセージ 

ServerView received tne 10110 wing alarm from server [ServerName]: 

Adapter [アレイ コントロー ラタ！ ]logical drive [%s] missing after reboot 
(Server [ServerName]) 

説明 

再起動時にロジカルドライブが見つかりませんでした。 

表示例 

ServerView received the 10110 wing alarm from server P 民 IME 民 GY03: 

Adapter LSI MegaRAID SAS 8408E (0): Logical drive (0) missing after reboot 
(Server PRIMERGY03) 


参ソース ： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイ 
ベントウインドウの場合 


ソース 

ServerView RAID 

ID 

10476 

メッセージ 

Adapter %s: Disk (%s) missing after reboot 

説明 

再起動時にハードディスクが見つかりませんでした。 

表示例 

Adapter LSI MegaRAID SAS 8408E (0): Disk (0) missing after reboot 


ソース 

ServerView RAID 

ID 

10477 

メッセージ 

Adapter %s: Logical drive %s missing after reboot 

説明 

再起動時にロジカルドライブが見つかりませんでした。 

表示例 

Adapter LSI MegaRAID SAS 8408 E (0): Logical drive (0) missing after reboot 


上記イベントが発生した場合は 、 ServerView RAID Manager を使用してアレイの状態を確認し 
てください。アレイが正常状態と認識されている場合は無視してください。 

P POINT 

► 上記イベントは、ホットフィックスの適用により Windows の SCSI ミニポートドライバが出力する情 
報が変化し、それまで ServerView RAID が記憶していた情報と差異が生じるために発生します。この 
ため、ホットフィックス適用後の最初の再起動時に記録される場合があります。 

► アレイの状態が正常であれば、2回目が降の再起動では発生しません。 

► ServerStart を使用して Windows 2000 Server をインストールすると自動的にホットフィックスが適用 
されるため、インストール完了後の再起動時に上記イベントが記録されます。 
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1.5 運用中の留意事項 


1-5.5 本製品を複数同時搭載している場合の WebBIOS 起動時 
のま意事項 


システムに本製品を複数同時搭載している場合（例えば、内蔵ハードディスク接続用に RAID 
5/6 SAS based on LSI MegaRAID を搭載し、外付けハードディスク接続用に MegaRAID SAS 
8344 ELP を搭載している場合）、 POST 中に搭載しているそれぞれの本製品に対して1回ずつ 
POST 画面が表示されます。 

また、 WebBIOS を起動するための次のキー入力指示のメッセージも、本製品の搭載数と同じ 
回数表示されます。 

Press <Ctrl><H> for WebBIOS. 


上記例の場合 、 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の WebBIOS を使用するため、次のいず 
れかの操作を行うと、 WebBIOS 起動直後に表示される 「Adapter Selection 」 画面にて 、 RAID 
5/6 SAS based on LSI MegaRAID が表示されず 、 MegaRAID SAS 8344 ELP のみが表示される場 
合があります。 

. POST 画面の表示中に 【 Ctrl 】 + 【 H 】 キーを2回 K 上押した場合。 

• RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の POST 画面にて 【 Ctrl 】+【 H 】 キーを一度だけ押 
し、その後さらに追加搭載されている MegaRAID SAS 8344 ELP の POST 画面でもに化1】 

+ 【 H 】 キーを 押した場合。 

RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID に対して WebBIOS を使用して操作したい（アレイを構 
築したい）にもかかわらず 、 MegaRAID SAS 8344 ELP しか選択できない場合は、いったん 
【 Alt 】 + 【 Ctrl 】 + 【 Del 】 キーを押すことでシステムを再起動し 、 RAID 5/6 SAS based on LSI 
MegaRAID の POST 画面を表示している間に 【 Ctrl 】 + 【 H 】 キーを 1 回のみ押して、 

WebBIOS を起動してください。 

実際の WebBIOS 画面の表示例は、次のとおりです。 


参 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID と、追加搭載している MegaRAID SAS 
8344 ELP が同時に表示されている場合 

操作対象のアレイコントローラを選択して 「 Start 」 をクリックすると、どのアレイコント 
ローラに対してもアレイ構築などの操作を続行できます。 
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1.5 運用中の留意事項 


参 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID が表示されず、追加搭載している 
MegaRAID SAS 8344 ELP のみが表示されている場合 

MegaRAID SAS 8344 ELP に対しては、そのまま 「 Start 」 をクリックすると、アレイ構築など 
の操作を続行できます。 

RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID にタオして操作を行いたい場合は、この時点では選択で 
きないため、いったんシステムの再起動を行ってください。 



1-5-6 システ厶再起動中のハードディスクのが障ランプの動作 

RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID をご使用の場合、 OS の再起動処理中のディスプレイ消 
灯後から POST 画面が表示されるまでの数秒間、搭載されているハードディスクのいずれか 
の故障ランプがまれに点灯する場合があります。 

この場合でも、 POST 画面の表示後に故障ランプが消灯する場合は問題ありません。しかし、 
POST 実行も問題なく終了し 0 S 起動後も点灯している場合は、そのハードディスクが故障し 
ている可能性がありますので、管理ツールを使用してアレイの状態を確認してください。 
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WebB に S の起動と終了 . 47 

各状態の確認 [ WebBIOS ] . 54 

ディスクアレイ構成の作成/消去 . 70 

スペアディスクの設定/解除 . 95 

ロジカルドライブに関する操作 . 97 

ハードディスクのリビルド . 106 

ハードディスクの再利用 . 107 


_第2章 

アレイの構ぶと管巧 

[WebBIOS] 

WebBIOS の設定手順について説明します。 
WebBIOS は、アレイコントローラの設定と管 
理を行うための基本的なユーティリティです。 


12 3 4 5 6 7 
2 2 2 2 2 2 2 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


2.1 WebBIOS の起動と終了 

^ ii iMU , ■— こ^三二心 - - - —— 宁こ- 


WebBIOS の起動/終了方法について説明します。 WebBIOS は、使用するコン 
ピュータに 0 S がィンストールされているかどうかにかかわらず、システム起動時 
に BIOS から起動できます。 



► WebBIOS を使用するには、マウスが接続されている必要があります。 WebBIOS を起動する前に、必 
ずサー/く本体にマウスが接続されていることを確認して〈ださい。 

► 本アレイコントローラと SCSI アレイコントローラ （MegaRAID SCSI) の両方がシステ厶に搭載され 
ている場合、 SCSI アレイコントローラの WebBIOS を起動すると、接続されている USB マウスが動 
作しないことがあります。 

この場合は、本アレイコントローラの WebBIOS を起動して SCSI アレイコントローラを操作してく 
ださい。本アレイコントローラの POST 画面が表示されている間に、 【Ctrl】 +【川キーを押して 
WebBIOS を起動します。 

2.1.1 WebBK)S の起動 


1 サーバ本体の電源を入れた後、次のようなメ ッ セージが画面に表示されてい 
る間に 【 Ctrl 】 +【川キーを押します。 


LSI MegaRAID %S-MFI BIOS 

UfersiGTi 2.02.00 (Build May Z3, ZOOS) 

Copyrighttc) 2008 LSI Corporation 

HA -0 (Bus 日 Deu の RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 
FU package : 9.1.1-0015 

Battery Status : Fully charged 


SLOT 

ID 

LUM 

UEND 邮 

PRODUCT 

REUISIOM 

CAPACITY 

1 



LSI 

RAID 5/6 SAS based 

□n LSI1.40.1Z-0651 

巧 6 他 

1 

6 

0 

FUJITSU 

MA のの 3HC 

5ZF6 

70007 他 

1 

8 

0 

FUJITSU 

MA のの 3HC 

5ZF6 

70007 他 

1 

11 

0 

FUJITSU 

MA のの 3HC 

5ZF6 

70007 他 

1 


0 

LSI 

Uirtual Drive 

RAIDl 

がの 2 他 


1 Uirtual DriyeCs) found on the host adapter. 

1 … 1Ov'i … レ 1 i … 一 IpH bios 

を ress <Ctrl><H> for UebBIDs|or press <Ctrl><Y> for Freboot CLI 


I — 「 Press 〈 Ctrl 〉〈 H〉for WebBIOS 」 と表示されている間に 
に trl 】+【 H 】 キーを押します。 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


P POINT 

► 複数の本アレイコントローラを搭載している場合、 【Ctrl】 +【川キーは、 WebBIOS を操作し 
たいアレイコントローラのメッセージが表示されている間に、一度だけ押して〈ださい。 

► r press <Ct「l><Y> for Preboot CLI」 と表示される場合がありますが、 Preboot CU は未サポート 
です。ご使用にならないで〈ださい。また、上記のように表示されている間に 【Ctrl】 + 【Y】 
キーを押してしまった場合は、そのままでは 0S は起動しませんので、サーバ本体の電源を入 
れ直すか、またはにか1】+ [Alt] + delete】 キーを押してシステ厶を再起動して〈ださい。 


次のメッセージが表示され、システム BIOS 処理終了後に WebBIOS が起動します。 

WebBIOS will be executed after POST completes 

WebBIOS が起動すると、次の rAdapter SelectionJ 画面が表示されます。 

お使いの環境によっては、複数のアレイコントローラが表示されます。 


Adapter Selection 


I ♦い 




► 本製品が複数搭載されている場合、 「AdapterSelection」 画面にて操作したいアレイコント 
ローラが表示されない場合があります。この場合は 「1.5.5本製品を複数同時搭載している場 
合の WebBIOS 起動時のを意事項」（一 P.44) をご覧になり、操作を行ってください。 

P POINT 

► 本アレイコントローラの場合、上記画面の 「Type」 に次のいずれかが表示されます。 

- MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB 
- MegaRAID SAS 8300 XLP 
- MegaRAID SAS 8344ELP 
- MegaRAID SAS 8408E 
- MegaRAID SAS 8880EM2 
- RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

2 操作対象のアレイコントローラを選択して、 「 Start 」 をクリックします。 


WebBIOS のメイン画面が表示されます。 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


► MegaRAID SAS 8880EM2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 



► MegaRAID SAS 300-8E ROMB / MegaRAID SAS 8300 XLP / MegaRAID SAS 
8344ELP / MegaRAID SAS 8408E の場合 
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2.1WebBIOS の起動と終了 



► 次の画面が表示された場合は、異常なハードディスクが検出されています。 

「Cancel」 をクリックして続行して〈ださい。 

「第6章ハードディスクの交換」（一 P.269) をご覧になり、ハードディスクの状態を確認し 
て〈ださい。故障しているハードディスクがある場合はハードディスクを交換してくださし、。 


MegaRAID BIOS Configuration Utility Foreign Configuration 



► 「 GuidPreview 」 と 「 ClearForeignCfg 」 はクリックしないで〈ださし、。 


2.1.2 WebBK ) S のイイン画面 


■ MeaaRAID SAS 8880 EM 2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の 

場合 

WebBIOS のメイン画面は、 2 つのエリアから構成されています。 



Loaical View/Phvsical View 


メインメ ニ. 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


参メインメニュ ー 

WebBIOS には、次のメニューがあります。 


メニユー名 

説明 

Controller Selection 

Adapter Selection 画面に戻ります。 

Controller Properties 

アレイコントローラのプロパティの設定参照/変更ができます。 

Scan Devices 

接続されているハードディスクの再検出を行います。 

Virtual Drives 

ロジカルドライブの一覧を表示します。 

Drives 

ハードディスクの一覧を表示します。また、接続されているハード 
ディスクの状態を確認できます。 

「 2.2.1 ハードディスクの状態確認」（一 P.54) 

Configuration Wizard 

ディスクアレイ構成の作成や追加/削除を行います。 

Physical View 

画面あ側に 「 PhysicalView 」 を表示し、ハードディスクの一覧を表示 
します。なお、画面右側に 「 PhysicalView 」 を表示した状態では、メ 
ニュー《は 「 Logical View 」 に切り替わります。 

Logical View 

画面右側に 「Logical View 」 を表示し、ロジカルドライブの情報を参 
照できます。なお、画面右側に 「 LogicalView 」 を表示した状態では、 
メニュー《は 「 PhysicalView 」 に切り替わります。 

Events 

アレイコントローラ上のイベントログを参照します。 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Exit 

WebBIOS を終了します。 


# Logical View 

Logical View では、ディスクグループとロ ジカ/レ ドライブ、またそこに含まれているハード 
ディスクの関係が表示されます。ロジカルドライブの状態については、 「2.2.2 ロジカルドラ 
イブの状態確認」（一 R60) をご覧ください。 

# Physical View 

Physical View では、ハードディスクの一覧が表示されます。ハードディスクの状態について 
は、 「2.2.1ハードディスクの状態確認」（一 P.54) をご覧ください。 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


MegaRAID SAS 300-8E ROMS / MegaRAID SAS 8300 XLP / 
MegaRAID SAS 8344ELP / MegaRAID SAS 8408E の場合 

WebBIOS のメイン画面は、 3 つのエリアから構成されています。 

- rPhysical Drives」c ユー 


MegaRAID BIOS ConfiguratioTi Utility Uirtual Configuration 


な IH 劇 IIElfl 



\PhYSic^ Davies 


hi 
hi 

ホ 


: PDO: DGO: OHLIWE: 1394己己 HE: FUJITSU HAS 3147 RC 
: PDl： DGO： OWLIHE： 139483 MB： FUJITSU HAX3147RC 
: PD2: GL HOT3PARE:139 が S MB: FUJITSU HAX3147RC 


Virtual Drives 




39400 HB: Optimal 


- メインメニュ - 


rVirtual Drives 」 ビュ ー /「Configured Drives 」 ビユ - 


メイン ニュー 

WebBIOS には、次のメニューがあります。 


メニユー名 

説明 

Adapter Properties 

アレイコントローラのプロパティの設定参照/変更ができます。 

Scan Devices 

接続されているハードディスクの再検出を行います。 

Virtual Disks 

ロジカルドライブの一覧を表示します。 

Physical Drives 

ハードディスクの一覧を表示します。また、接続されているハード 
ディスクの状態を確認できます。 

「 2.2.1 ハードディスクの状態確認」（一 P.54) 

Configuration Wizard 

ディスクアレイ構成の作成や追加/削除を行います。 

Adapter Selection 

アレイコントローラを切り替えます。 

Physical View 

「 Configured Drives 」 ビューを表示します。ディスクグループの情報参 
照、操作が行えます。 

メニュー《は 「 LogicalView 」 に切り替わります。 

Logical View 

「 Virtual Drives 」 ビューを表示します。ロジカノレドライブの情報参照、 
操作が行えます。 

メニュー《は 「 PhysicalView 」 に切り替わります。 

Events 

アレイコントローラ上のイベントログを参照します。 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Exit 

WebBIOS を終了します。 
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2.1WebBIOS の起動と終了 


P POINT 

► r Virtual Drives J ビューと 「Configured Drives 」 ビューは、メインメニューの 「Logical View 」 または 
「 Physical View 」 を選択することによつて表示が切り替わります。 

参 「Physical Drives 」 ビユー 

ハードディスクの一覧を表示します。また、ハードディスクの状態が表示されます。ハード 
ディスクの状態については、 「2.2.1ハードディスクの状態確認」 (-> P .54) をご覧ください。 

参 「Virtual Drives 」 ビユー 

「 Virtual Drives 」 ビューでは、ディスクグループとロジカルドライブの関係が表示されます。 
また、ロジカルドライブの RAID レベル、容量や状態が表示されます。ロジカルドライブの 
状態については、 「2.2.2 ロジカルドライブの状態確認」（一 P .60) をご覧ください。 

参 「Configured Drives 」 ビユー 

メインメニューの 「 Physical View 」 を選択すると 、「 Virtual Drives 」 ビューは 「 Configured 
Drives 」 ビューに切り替わります 。「 Configured Drives 」 ビューでは、ディスクグループと 
ディスクグループを構成するハードディスク関係を確認できます。また、ハードディスクの 
状態と容量が表示されます。 

2.1.3 WebBIOS の終了 


1 メインメニューから 「Exit」 をクリックします。 

2 「Exit Application 」 と表示されたら、 「Yes」 を選択します。 

WebBIOS が終了します。 

3 「Please Reboot your System 」 と表示されたら、サーバ本休の電源を切るか、 
[ Ctrl ] + [ Alt ] + 【Delete】 キーを押してサーバ本休を再起動します。 
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2.2 各状態の確認 [WebBIOS] 


2.2 をが態の巧認 [WebBIOS] 



ハードディスクの状態やロジカルドライブの状態、バックグラウンドタスクの進披 
状況などの各状態を確認する方法について説明します。 

- 「2.2.1ハードディスクの状態確認」（一 P.54) 

- 「2.2.2 ロジカルドライブの状態確認」（一 P.60) 

- 「2.2.3バックグラウンドタスクの進披状況確認」（一 P.65) 

- 「2.2.4アレイコントローラの情報確認」_(一 P.67) 


2.2.1 ハードディスクの状態確認 


ハードディスクの状態を確認します。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

► MegaRAID SAS 8880EM2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 

メインメニューから 、「 Physical View 」 をクリックします。画面右側の 「 Physical View 」 
に、接続されているハードディスクの一覧と状態が表示されます。 


a 


Physical Uieu 



Li 

Backplane [252) 1 

H 

H 

し 

U ; 1310 1: OJISASJ 旧 DDJI のぷお GEJIOnlineJIFUJITSU HAX3073RC | 

1; 些 

t: 1, Si 

み HI 

iD , の•が 

3 GB , 加 1 

Lne, FUJITSU E 

AX3073RC 

ミ 型 

t: 2, Si 

み HI 

iD , 67 •が 

3 GB, Glol 

]al Hot Spare' 

FUJITSU MAX 

1 . 








bed e f g 


- ハードディスクの状態（アイコン) 


項目の意味 

表示例 

a 

ハードディスクが接続されているエンクロージャ番号です。 

252 

b 

ハードディスクが搭載されているスロット番号です。 

0 

c 

ハードディスクのインターフェース形式です。 

SAS 

d 

デバイスの種類です。 

HDD 

e 

ハードディスクの容量です。 

67.843 GB 

f 

ハードディスクの状態です。 

Online 

g 

ハードディスクのモデル《です。 

FUJITSU MAX3073 民 C 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


► MegaRAID SAS 300-8 E ROMB / MegaRAID SAS 8344 ELP / MegaRAID SAS 
8408 E の場合 

「Physical Drives 」 ビューに、接続されているハードディスクの一覧と状態が表示され 
ます。 


b C 


Physic 


Dri 

res 








圓 


■ t : l ) 



LilEr^ 


17:0:llSAS ： nDG0inpWLIWE]n 285568 HB:fSEAGATEI [ST3300655SS 「 


17:1: SAS: DG 日： OWLIME: 285568 HE: SEAGATE 3 了 33 日日 65 己 SS 


7:2: SAS: G し HOTSPARE: 235563 HB: SEAGATE ST33006 百 5SS 


: jlGSUue 252 (:11 


ハードディスクの状態ヴイコソ 


項目の意味 

表示例 

a 

ハードディスクが接続されているエンクロージャ番号およびス 
ロット番号です。 

17:0 

b 

ハードディスクのインターフェース形式です。 

SAS 

c 

ハードディスクが所属している、ディスクグループの番号です。 
ディスクグループに含まれている場合のみ表示されます。 

DG0 

d 

ハードディスクの状態です。 

ONLINE 

e 

ハードディスクの容量です。 

285568 MB 

f ハードディスクのベンダー名、またはインターフェース形式で 
す。 

SEAGATE 

g 

ハードディスクのモデルぶです。 

ST 3300655 SS 
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2.2 各状態の確認 [WebBIOS] 


► MegaRAID SAS 8300 XLP の場合 

「Physical Drives 」 ビューに、接続されているハードディスクの一覧と状態が表示され 
ます。 


a b 


P 方ドぶ如 Dnv^s 



lime] [13 曰お S 円 BI IFUJ] 


卜 f l 阳 ailDGUI に MLIH; 

|r PDl: DGO: OHLIME: 139483 MB: 

£^PD2: GL HOTSPARE: 1394SS HE: 


139483 MB: FUJITSU HAX3147RC 


FUJITSU HAX3147RC 


- ハードディスクの状態(アイコソ 


項目の意味 

表示例 

a ハードディスクの ID です。この番号は、それぞれのハードディ 
スクを特定するための番号であり、必ずしも実際の搭載スロット 
や搭載位置番号を示しません。スロット番号のような搭載位置番 
号を参照するには、手順 2 の詳細情報をご覧ください。 

PD0 

b ハードディスクが所属している、ディスクグループの番号です。 
ディスクグループに含まれている場合のみ表示されます。 

DG0 

C ハードディスクの状態です。 

ONLINE 

d ハードディスクの容量です。 

139488 MB 

e ハードディスクのベンダー名、またはインターフェース形式で 
す。 

• SAS ハードディスク 
の場合： FUJITSU 

• SATA ハードディス 
クの場合： ATA 

f ハードディスクのモデルぶです。 

MAX3147RC 


►ハードディスクアイコン 

ハードディスクの状態により、ハードディスクアイコンが次のように表示されます。 


色 

表示 

状態 

意味 

緑色 

Online または ONLINE 

オンライン 

アレイ構成済みで正常な状態です。 

青色 

Unconiigured Good 
または UNCONF GOOD 

未使用 

未使用状態で正常な状態です。 

赤色 

Offline または OFFLINE 

オフライン 

読み書き禁止状態になっています。 

赤色 

Failed または FAILED 

故障 

ハードディスクは故障状態です。 

黒色 

Unconfigured Bad 
または UNCONF BAD 

故障 

アレイ未構成で故障状態です。 

茶色 

Rebmld または REBUILD 

リビルド 

リビルド中です。 

桃色 

Hotspare 

または GL HOTSPARE 

スペアディスク 

スペアディスクに設定されています。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


P POINT 

► 黄色で表示されているハードディスクは 、 PFA ( S . M . A . R . T .) が検出されています 。 PFA 
( S . M . A . R . T .) が検出されているハードディスクは近い将来故障する可能性が高いため、早急 
に交換する必要があります。交換手順については、 「第6章ハ~ドディスクの交換」（一 
P .269) をご覧〈ださい。 



► ハードディスクの故障状態によっては 、 「PD Missing from DGx : Sloty 」 というエントリが追加 
表示される場合があります。これはディスクグループ X に含まれる ID = y のハード'ディスクが 
故障状態となっていることを示しています。 「第6章ハードディスクの交換」（一 P .269) を 
ご覧になり、対象 ID が示すハードディスクの交換とリビルドを行ってください。 


2 詳細情報を確認、または操作を行いたいハードディスクアイコンをクリック 


します。 

► MegaRAID SAS 8880 EM 2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 

選択したハードディスクの状態や各種設定が表示されます。 「 Next 」 ボタンまたは 
rPrevJ ボタンが表示されている場合は、情報が複数のページに分かれています。 
「 Next 」 ボタンで次のページへ、 「 Prev 」 ボタンで前のページへ移動します。 


flJidMISllJ 


詳細情報- 


機能 I 


MecraRAID BIOS Confia Utility Driue 


かな 


Enclosure ID 




1 ± r 


にな Home 」 


♦II Back 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


MeaaRMD BIOS Config Utility 


姐 H 挡|些)す」 


LSI な 


詳細情報- 


機能 • 


FDE Capable 




► MegaRAID SAS 300-8 E ROMB / MegaRAID SAS 8300 XLP / MegaRAID SAS 
8344 ELP / MegaRAID SAS 8408 E の場合 

選択したハードディスクの状態や各種設定が表示されます。 


MecraRAID BIOS Configuration Utility Physical Driue 




詳細情報 



機能 


►詳細情報 


項目 

説明 

Revision 

ファームウュア版数を表示します。 

Enclosure ID 

接続されているエンクロージャ番号を表示します。 

Slot Number 

搭載されているスロット番号を表示します。 

Device Type 

デバイスの種類を表示します。 

Connected Port 

接続されているポート番号を表示します。 

Media Errors 

媒体エラーの数を表示します。 

本機能は未サポートです。カウントされていても、ファームウェアによ 
り修復されているため、問題はありません。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


項目 

説明 

Pred Fail Count 

PFA (S.M.A. 民. T.) が検出されている場合は、 0 な外を表示します。 PFA 
(S.M.A. 民. T.) が検出されているハードディスクは将来故障する可能性が 
あるため、早急に交換する必要があります。交換手順については、 

章ハードディスクの交換」（一 P.%9) をご覧ください。 

SAS Address 

ハードディスクの SAS アドレスを表示します。 

Physical Drive State 

ハードディスクの現在の状態を表示します。ハードディスクの状態につ 
いての詳細は、 レ、ードディスクアイコン」（一 P.56) をご覧ください。 

Power status 

ハードディスクのモータの回転状態を表示します。 

Coerced Size 

アレイコントローラが認識している、ハードデイスクの容量を表示しま 
す。 

FDE Capable 

FDE サポートの有無を表示します。 

Connector 

アレイコントローラ上の接続先コネクタを表示します。 

Enclosure Location 

接続されているエンクロージャの位置を示します。 

Enclosure model 

接続されているエンクロージャの種類を表示します。 

Enclosure position 

接続されているエンクロージャに割り当てられた順番を表示します。 


^機能 

この画面から、ハードディスクに巧して機能を実行できます。実行できる機能は、 
ハードディスクの状態によって異なります。 


項目 

説明 

実行できる状態 

Locate 

ハードディスクの故障ランプを 10 秒間点滅させ、 
位置を知らせます。 

すべて 

Make Global HSP 

スペアディスクを設定します。 

「 2.4.1 スペアディスクの設定」（一 P.95) 

UNCONF GOOD 

Make Dedicated HSP 

特殊なスペアディスクを作成します。 

使用禁止です。実行しないでください。 

UNCONF GOOD 

Make Unconf Bad 

ハードディスクを強制的に UNCONF BAD 状態に 
します。 

使用禁止です。実行しないでください。 

UNCONF GOOD 

Prepare for Removal 

モータの回転を停止させます。 

使用禁止です。実行しないでください。 

UNCONF GOOD 

Undo Prepare for 
Removal 

停止させたモータを、再度回転させます。 
使用禁止です。実行しないでください。 

UNCONF GOOD 

Replace Missing PD 

故障したハードディスクの代わりに割り当てます。 
データを損失する可能性がありますので、修理相談 
窓口の指示がない場合は実行しないでください。 

UNCONF GOOD 

Make Drive Offline 

強制的に OFFLINE 状態にします。 

データを損失する可能性がありますので、修理相談 
窓口の指示がない場合は実行しないでください。 

ONLINE 

Make Online 

強制的に ONLINE 状態にします。 

データを損失する可能性がありますので、修理相談 
窓口の指示がない場合は実行しないでください。 

OFFLINE 

Rebuild Drive 

リビルドを開始します。 

「 2.6 ハードディスクのリビルド」（一 P.106) 

OFFLINE 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


項目 

説明 

実行できる状態 

Mark as Missing 

対象ハードディスクを強制的にディスクアレイ構 
成から解除します。 

データを損失する可能性がありますので、修理相談 
窓口の指示がない場合は実行しないでください。 

OFFLINE 

Make Unconf Good 

強制的に UNCONF GOOD 状態にします。 
使用禁止です。実行しないでください。 

UNCONFBAD 

Remove HOTSPARE 

スペアディスクを解除します。 

「 2.4.2 スペアディスクの解除」（一 P.96) 

HOTSPARE 


3 確認、または操作が終了したら、 「 Home 」 またはをクリックしてメイン 
画面に戻ります。 


2.2.2 ロジカルドライブの状態確認 


ロジカルドライブの状態を確認します。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

► MegaRAID SAS 8880 EM 2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 

画面右側に 「 PhysicalView 」 が表示されている場合は、メインメニューから 「Logical 
View 」 をクリックします。画面右側の 「Logical View 」 に、ロジカルドライブの状態が 
表示されます。 


Logical レ leu 


I Virtual Drives 


4«| [ 化 rtual Drive: □] [67.843 G 引臣 ptima；] 


b c d 

- ロジカルドライブの状態ヴイコン） 


項目の意味 

表示例 

a ロジカルドライブの RAID レベルです。 

RAID 1 

b ロジカルドライブの番号です。 

Virtual Drive :。 

C ロジカルドライブの容量です。 

67.843GB 

d ロジカルドライブの状態です。 

Optimal 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


► MegaRAID SAS 300-8E ROMB / MegaRAID SAS 8300 XLP / MegaRAID SAS 
8344ELP / MegaRAID SAS 8408E の場合 

r Virtual Drives J ビューに、ロジカルドライブの状態が表示されます。 

P POINT 

►「Configured Drives 」 ビューが表示されている場合は、メインメニューから 「Logical View 」 を 
選択して rVirtual Drives j ビューを表示して〈ださい。 



項目の意味 

表示例 

a ロジカルドライブの番号です。 

VD0 

b ロジカルドライブの RAID レベルです。 

RAID 1 

C ロジカルドライブの容量です。 

139488 MB 

d ロジカルドライブの状態です。 

Optimal 


P POINT 

► RAID 10のロジカルドライブを構成している場合、次のように連続したディスクグループ番号 
( DGx の部分）に同一のロジカルドライブ番号 （ VDy の部分）が割り当てられて表示されま 
す。 


* 1 

} 

Virtual Drives 


< 

< 

1-^ ™: RAIDIO: 138944 MB: Optimal 

LgDGl 

l-m VD 日： RAIDl 日 :130944 MB: Optimal 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


► ロジカルドライブアイコン 

ロジカルドライブの状態により、ロジカルドライブアイコンが次の色で表示されます。 


色 

表示 

状態 

意味 

緑色 

optimal 

オンライン 

正常に運用されています。 

黄色 

Partially 

Degraded 

部分的クリティカル 

冗長性はありますが、ハードディスクが故障 
している状態で運用中です。 

青色 

Degraded 

クリティカル 

冗長性のなレ、状態で運用中です。 

赤色 

Offline 

オフライン 

利用できない状態です。 


2 詳細を確認、または操作を行いたいロジカルドライブをクリックします。 

選択したロジカルドライブの状態や各種設定が表示されます。 

► MegaRAID SAS 8880EM2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 


Properties 

エリア 


Policies 

エリア 


Operations . 
エリア 


容量拡張 
設定 エリア 


MegaRAID BIOS Config Utility Uirtual Driue 




けな 


Properties 

RAID Level:1 Status: Optimal Strip Size: 64 KB 
Capacitv ： 67.843GB 


Policies 


Access 「RM 
Urite 


\w\ Read 

jy j Disk Cache 


Normal 


山 


TJThru !>| uisK uaciie | Disable 
Use wrthru for failure or missing battery 


Disable F 邮 ^ 
BGI I —* 


レ 0 


Direct 




是 Change 


Operations 

广 Del r Locate C Fast Init 广 Slow Init 


广 MDC 


I Go 


增 
hi ■: 


Backplane: (25 礼 Slot:0, SAS, 

Backplane: 口 5 礼 Slo む 1,SAS, 

£ 


Migration only 


I RAID 1 

O Reset I 〜 Go I 
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2.2 各状態の確認 [WebBIOS] 


► MegaRAID SAS 300-8E ROMB / MegaRAID SAS 8344ELP / MegaRAID SAS 
8408E の場合 


Properties 

エリア 


Policies 

エリア 


Operations 

エリア 


容量拡張 - 
設定 エリア 



► MegaRAID SAS 8300 XLP の場合 


Properties 

エリア 


Policies 

エリア 


Operations 

エリア 


容量拡張 - 
設定 エリア 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


► Properties エリア 


項目 

説明 

RAID Level 

ロ ジカ / レ ドライブの RAID レベルです。 

State 

ロジカルドライブの状態です。 

「ロジカルドライブアイコン」（一 P.62) 

Size 

ロジカルドライブの総容量を表示します。 

Strip Size 

ロジカルドライブのストライプサイズを表示します。 


► Policies エリア 


項目 

説明 

Access 

I/O アクセスの設定です。変更しないでください。 

Read 

リードポリシーの設定です。変更しないでください。 

Write 

MegaRAID SAS 300-8E ROME/ MegaRAID SAS 8344ELP / MegaRAID SAS 
8408E / MegaRAID SAS 8880EM2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の 
場合、ここには WThm (= ライトスルー）または WBack (= ライトバック） 

を示し、さらにその下に表示された 「Use wrthm for failure or missing battery 」 
により、ライトポリシーの設定表示および変更を行います 。 ruse wrthm for 
failure or missing battery 」 をチェックした場合は、ノくッテリ非搭載やノくッテリ 
故障時にはライトスルーに切り替える設定となり、チェックしない場合は、 

バッテリ非搭載や異常時にもライトバックで動作するバッド BBU 設定となり 
ます。 

MegaRAID SAS 8300 XLP の場合 、 WThm (= ライトスノレー ）、 WBack (= ライ 
トバック ）、 BadBBU (= バッド BBU) のいずれかを示します。 

設定を変更後に 「 Change 」 をクリックすることで、設定値を反映させること 
ができます。 

「 1.3.1 ライトポリシー （Write Policy ) 」（一 P.25) 

Disk Cache 

ハードディスクのライトキャッシュの設定です。変更しないでください。 

Disable BGI 

BGI の設定です。変更しないでください。 

I/O 

DMA 転送ホ式の設定です。変更しないでください。 


P POINT 

► バックグラウンドタスクが動作している場合、 「 Policies 」 の項目は表示のみとなり、設定変更 
はできません。 


► Operations エリア 

ロジカルドライブに対して操作を行うことができます。 

実行する場合は、巧象となる機能を選択して 「 Go 」 をクリックします。 


項目 

説明 

Del 

ロジカルドライブを削除します。 

「 2.5.5 ロジカルドライブの削除」 Hr 104) 

Locate 

ロジカルドライブに含まれる、ハードディスクの故障ランプを 10 秒間点滅さ 
せ、位置を知らせます。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


項目 

説明 

Fast または 
Fastinit 

ロジカルドライブのファスト初期化を行います。 

「 2.5.2 ロジカノレドライブのファスト初期化」（一 P.%) 

Slow または 
Slowlmt 

ロジカルドライブのフォアグラウンド初期化を行います。 

「 2.5.1 ロジカルドライブの初期化」（一 P.97) 

MDC または 

CC 

ロジカルドライブの整合性確保を行います。 

「 2.5.3 ロジカルドライブの整合性確保」（一 P.99) 


►容量拡張設定エリア 

ロジカルドライブの容量拡張を行えます。詳細は 「2.5.4 ロジカルドライブの容量拡張」 
(一 P .100) をご覧ください。 


3 操作が終了したら、 「 Home 」 またはををクリックしてメイン画面に戻りま 
す。 

2.2.3 バックグラウンドタスクの進お状況確認 


現在バックグラウンドで実行中のタスクの状況を表示します。ロジカルドライブの各種初期 
化、整合性確保、リビルド、容量拡張の進渉状況を確認できます。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面下に表示されている、現在実行中のタスクボタンをクリックします。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


P POINT 

► 表示されるボタン名と、ボタンを押すことで表示されるバックグラウンドタスクは次のとおり 
です。 

- rRebuild Progress 」 リビル ド 
■ 「 Initialization Progress 」 フォア グラウンド初期化 
■ 「 Background Init Progress 」 バックグラウンド初期化 
- 「Check Consistency Progress 」 整合性確保 
■「Reconstruction Progress 」 容量拡張 

■「VD Progress Info 」 フォアグラウンド初期化、バックグラウンド初期化、整合性確保、容量 
拡張すベて 

- 「PD Progress Info 」 リビルド 

► バックグラウンドで実行しているはずのタスクのボタンが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Scan Devices 」 をクリックしてください。 

画面左側のエリアに、実行中のタスクぶと進搂状況が表示されます。 




► 対象のバックグラウンドタスクの rAbortJ を選択し、画面右下の 「 Go 」 をクリックすると 
バックグラウンドタスクが中断されます。通常は中断しないでください。 

► 画面右側のエリアには 、 「Set Boot Drive 」 のオプションが表示されますが、この画面からの機 
能の実行は未サポートです。ご使用にならないでください。 

3 内容を確認し、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

66 







































2.2 各状態の確認 [WebBIOS] 


2.2.4 アレイコントローラの情報確認 


アレイコントローラの情報を表示します。設定を変更することもできます。アレイ構成を作 
成する前に、必ずアレイコントローラの設定を確認してください。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動. I (一 P .47) 


2 メインメ ニューから 「Controller Properties 」 または 「Adapter Properties 」 を 
選択します。 

「 AdapterInformationJ 画面が表示されます。 



項目 

説明 

Serial Number 

アレイコントローラのシリアルナンバーを表示します。ただし、 

オンボードアレイコントローラの場合は、ここに表示される値は 
無効です。 

SubVendorlD 

Sub Vendor ID を表示します。 

SubDevicelD 

Sub Device ID を表示します。 

PortCount 

SAS ポート数を表示します。 

Hostinterface 

サーバ本体とアレイコントローラの間のインターフェースの種類 
を表示します。 

Firmware Version 

アレイコントローラのファームウェアのバージョンを表示します。 

FW Package Version 

アレイコントローラのファームウェア、 BIOS などを含めた総合版 
数を表示します。 

Firmware Time 

ファームウェアのタイムスタンプを表示します。 

WebBIOS Version 

WebBIOS のバージョンを表示します。 

F 民 U 

F 民 U の有無を表示します。 

Encryption capable 

暗号化機能の有無を表示します。 

NVRAM Size 

NVRAM のサイズを表示します。 

Memory Size 

キャッシュメモリのサイズを表示します。 

Min Stripe Size 

ロジカルドライブのストライプサイズの、設定可能な最小値を表示 
します。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


項目 

説明 

Max Stripe Size 

ロジカルドライブのストライプサイズの、設定可能な最大値を表示 
します。 

Virtual Drive Count または 
Virtual Disk Count 

作成されているロジカルドライブの数を表示します。 

Drive Count または 

Physical Disk Count 

接続されているハードディスクの台数を表示します。 


3 「 Next 」 をクリックします。 

「ControllerProperties 」 または 「AdapterProperties 」 画面が表示されます。 



►プロパティを 変更す る 場合 

アレイコントローラのプロパティ設定を変更する場合は、変更したい設定の項目を編 
集、または選択し、 「 Submit 」 をクリックして確定します。 



► プロパティの変更は、 「■アレイコントローラの設定値」 （一 P .68) で、変更可能の項目と変 
要禁止の項目を確認してから行ってください。 

4内容を確認し、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 

■ アレイコントローラの設定値 

アレイコントローラのプロパティの各項目は、ご購入時に次のように設定されています。 


項目 

設定値 

意味 

Battery Backup 

Present 

または None 

バッテリ搭載の有無を示します。このため、バッテリが検出さ 
れているかどうかによって、 「 Present 」 （= 検出）、または 
「 None 」 （= 未検出）となります。 

Set Factory Defaults 

No 

「 Yes 」 を選択し設定を保存することで、 アレイコントローラの 
各設定値をご購入時の状態に戻します。 
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2.2 各状態の確認 [ WebBIOS ] 


項目 

設定値 

意味 

Cluster Mode 

Disabled 

(変更禁止） 

マルチイニシエータ環境をサポートするためのオプシヨン設定 
です。本製品では 「 Disabled 」 に設定されており、変更禁止で 
す。 

Rebuild Rate 

描 1] 

リビルドを実行中のときの優先度設定です。この数値が大きいほ 
ど、サーバ本体からの I / O よりもリビルドが優先されます。 

BGI Rate 

描 1] 

バックグラウンド初期化を実行中のときの優先度設定です。こ 
の数値が大きいほど、サーバ本体からの I / O よりもバックグラ 
ウンド初期化が優先されます。 

MDC Rate または 

CC Rate 

脏 1] 

整合性確保を実行中のときの優先度設定です。この数値が大き 
いほど、サーバ本体からの I / O よりも整合性確保が優先されま 
す。 

Reconstruction Rate 

脏 1] 

容量拡張を実行中のときの優先度設定です。この数値が大きい 
ほど、サーバ本体からの I / O よりも容量拡張が優先されます。 

Controller BIOS 
または Adapter BIOS 

Enabled 

(変更禁止） 

アレイコントローラの BIOS を有効/無効にするための設定で 
す。本製品では 「 Enabled 」 に設定されており、変更禁止です。 

NCQ 

Enabled 

(変更禁止） 

ハードディスクの NCQ 有効/無効を設定します。本製品では 
「 Enabled 」 に設定されており、変更禁止です。 

Coercion Mode 

(変更禁止） 

ハードディスクの容量を統一するための、容量丸め込み機能の 
設定です。本製品では 「 None 」 に設定されており、変更禁止で 
す。 

S . M . A . R.T Polling 
または PDF Interval 

300 

(変更禁止） 

ハードディスクに対する PFA (= S . M . A . R . T .) 監視の間隔を設 
定します。本製品では「300」に設定されており、変更禁止で 
す。 

Alarm Control 

Disabled 

(変更禁止） 

アレイコントローラに異常通知用のブザーが搭載されている場 
合、そのブザーを有効/無効に設定します。本製品では 
「 Disabled 」 に設定されており、変更禁止です。 

Patrol Read Rate 

20 

パトロールリードを実行中のときの優先度設定です。この数値 
が大きいほど、サーバ本体からの I / O よりもパトロールリード 
が優先されます。 

本設定は、未サポートです。 

Cache Flush Interval 

4 

(変更禁止） 

ライトバックで動作している場合の、キャッシュメモリから 
ハードディスクへのデータ書き込み間隔を設定します。本製品 
では「4」に設定されており、変更禁止です。 

Spmup Drive Count 

2 

(変更禁止） 

同時に回転を開始させるハードディスクの台数を設定します。 

本製品では「2」に設定されており、変更禁止です。 

Spinup Delay 

6 

(変更禁止） 

最初にハードディスクの回転を開始した後、次回の開始までの 
間隔を設定します。本製品では「6」に設定されており、変更禁 
止です。 

StopOnError 

Disabled 

(変更禁止） 

POST 中に、特定のメッ七ージを表示すると同時に POST を停 
止するかを設定します。本製品では 「 Disabled 」 に設定されてお 
り、変更禁止です。 

Drive Powersave 

Disabled 

(変更禁止） 

ハードディスクの消費電力抑止機能を設定します。本製品では 
「 Disabled 」 に設定されており、変更禁止です。 


注1 : MegaRAID SAS 300-8 E ROME . MegaRAID SAS 8300 XLP、MegaRAID SAS 8344 ELP 、 
MegaRAID SAS 8408 E の場合： 80 

MegaRAID SAS 8880 EM 2 、RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合： 30 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


2.3 ディスクアレイ«ぶの作ぶ / f 肖去 

ディスクアレイを新規に作成する場合の、アレイの構成方法について説明します。 

2.3.1 ディスクアレイ構成の作成 


■ディスクアレイ構成の流れ 

次の流れでデイスクアレイを構成します。 


P POINT 

► ディスクアレイの構成を開始する前に、 「2.2.4アレイコントローラの情報確認」（一 P .67) をご覧に 
なり、アレイコントローラのプロパティを確認しておいてください。 




構成完了 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


■ディスクアレイ構成の作成手順 

ご使用のアレイコントローラにより作成手順が異なります。ご使用中の製品の作成手順をご 
覧ください。 

.MegaRAID SAS 8300 XLP な外をご使用の場合 
「♦ MegaRAID SAS 8300 XLP な外の場合」（一 P .71) 

• MegaRAID SAS 8300 XLP をご使用の場合 
「♦ Me 併 RAID SAS 8300 XLP の場合」（一 P .85) 

• MegaRAID SAS 8300 XLP なかの場合 



► ディスクアレイ構成を RAID 10で作成する場合、 RAID 10のディスクグループ内には複数のロジカル 
ドライブを定義することはできません。 

次の手順でディスクアレイの構成を設定してください。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メインメニューから 「Configuration Wizard 」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


3現在のディスクアレイ構成をいったんすべて削除してディスクアレイ構成を 
新規に作成する場合は 「New Configuration 」 を、現在のディスクアレイ構成 
にさらにロジカルドライブを追加する場合は 「Add Configuration 」 を選択し、 
「 Next 」 をクリックします。 



► ディスクアレイ構成がすでに存在している状態で 、 「New Configuration」 を選択すると、その 
後の操作により既存の構成はすべて消去されてしまうため、次の警告が表示されます。 



消去してもよければ、 「 Yes 」 をクリックして続行してください。 

既存のディスクアレイ構成を残したまま、新たにロジカルドライブを追加する場合は、「 N 0」 
をクリックし 、 「Add Configuration」 を選択してください。 

次の画面が表示されます。 

► MegaRAID SAS 8880EM2 / RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合 


MeqaRAID BIOS Config Utility Configuration Wizard 


I ♦ぃ 


Select Configuration Method : 

[ 巧！ Manual Configuration 

Manually create drive groups and virtual drives and set their parameters as desired. 

广 Automatic Co 打 figuratio 打 

Automatically create the most efficient configuration. 

Redundancy: | Redundancy when possible ^ 

X Cancel I ♦" Back I Next I 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


► MegaRAID SAS 300-8E ROMB / MegaRAID SAS 8344ELP / MegaRAID SAS 
8408E の場合 




► 「Automatic Configuration 」、 「Auto Configuration: With Redundancy (Recommended )」、 「Auto 
Configuration: Without Redundancy 」 は未サポートです。選択しないで〈ださい。 


4 「Manual Configuration 」 または 「Custom Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 

をクリックします。 

「 DGDefinition 」 画面が表示されます。 

5ディスクグループを作成します。 

ディスクグループの作成手順は、作成する RAID レベルにより異なります。 



► RAID 10とその他の RAID レベル （ RAID 0、 RAID 1 .RAID 5) を混在させる場合には 、 RAID 
10とその他の RAID レベルのディスクグループを同時に作成しないで〈ださい。 

どちらかのディスクグループを作成した後で、巧度 「Configuration Wizard 」 画面で 「Add 
Configuration 」 を選択して 卜 P .72)、 他のディスクグループを追加して〈ださい。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


► RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 /RAID 6 を作成する場合 

次の手順を実行します。 

1 .「Physical Drives 」 エリアから、1つのディスクグループに追加したいハードディ 
スクを、 【 Ctrl 】 キーを押しながらすべて選択します。 


MegaRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - DG Definition 


Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group，hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 



X Cancel I ♦" Back I Mext I 


選択できるハードディスクは、青色で 「 UNCONFGOOD 」 と表示されています。 


RAID レベル 

必要なハードディスク台数 

RAID 0 

1 おな上 

RAID 1 

2 台 

RAID 5 

3 台な上 

RAID 6 

3 台な上 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


2.「 AddtoArray 」 をクリックします。 

ディスクグループに含めるハードディスクが確定され 、 「Disk Groups 」 エリアに 
追加されます。 


MeaaRAID BIOS Configuration Utility 


Wizard - DG Definition 




Disk Group Definition ： To add drives to a Disk Group，hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 



X Cancel I ♦" Back I Next | 


3.「 AcceptDG 」 をクリックします。 

「 DiskGroups 」 に追加されたディスクグループが確定され、ディスクグループ内 
のディスク容量が表示されます。 


MeaaRAID BIOS Configuration Utilitu Config Uizard - D( 


Definition 




Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group，hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 



X Cancel I Back I 巧ぞた I 


4. 上記手順を繰り返し、必要な数だけディスクグループを設定します。 

作成するアレイ構成に必要なハードディスク台数を追加してください。 



► ディスクグループ内のハードディスクは原則として同一型名（同容量、同回転数）のものをお 
使い〈ださい。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


P POINT 

► すでにディスクグループに組み込まれているハードディスクは緑色で 「 ONLINE 」 と表示され 
ます。 

► 誤ったディスクグループを設定してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックし、手順3 (一 P .72) 
からやり直して〈ださい。 

5.「Next」 をクリックします。 

「 Span Definition J 画面が表示されます。 


MegaRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - Span Definition 


Span Definition ： To add array hole to a Span，select an array hole from the 

巧 3 drop-doun.Click on Add To Span. Array hole uill be added to the 

span.Array Hole addition can be undone by selecting the 
Reclaim button. 



X Cancel I ♦" Back I ii* Next I 


6.「Array With Free Space」 エリアにディスクグループが選択されていることを確認 
し、 「Add to SPAN」 をクリックします。 

ディスクグループの選択が確定され、 「 Span 」 エリアに追加されます。 


MegaRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - Span Definition 


Span Definition ： To add array hole to a Span，select an array hole from the 

巧 3 drop-doun.Click on Add To Span. Array hole uill be added to the 

span.Array Hole addition can be undone by selecting the 
Reclaim button. 



X Cancel I Back I iniK Next I 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


7.「 Next 」 をクリックします。 

rVD DefinitionJ 画面が表示されます。 

► RAID 10を作成する場合 

次の手順を実行します。 

1.「Physical Drives 」 エリアから、ディスクグループに設定するハードディスクのう 
ち2台を、 【 Ctrl 】 キーを押しながら選択します。 



選択した2台がミラー構成となります。 

選択できるハードディスクは、青色で 「 UNCONFGOOD 」 と表示されています。 

2. 「 AddtoArray 」 をクリックします。 

ディスクグループに含めるハードディスクが確定され 、 「Disk Groups 」 エリアに 
追加されます。 


MeaaRAID BIOS Confiauration Utilitu Config Uizard - DG Definition 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


Disk Groups 


PDO: OWLIWE: 69472 MB 
PDl： OMLI 时 E: 69472 MB 
DGl Size: 69472 MB 
PD2: ONLINE: 69472 HB 
PD3： ONLINE： 69472 MB 
DG2 


X Cancel | 4111 Back | 1 吟 
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3 - 「 AcceptDG 」 をクリックします。 

「 DiskGroups 」 に追加されたディスクグル- 
のディスク容量が表示されます。 


-プが確定され、 ディスクグループ 内 


MeaaRAID BIOS Configuration Utilitu Config Uizard - DG Definition 




細 


Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group, hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 


Physical Driues 


L^^nclosure 1(ID 252) 

I ^；PDO： ONLINE： 69472 MB： 
I ^；PD1: 〇时 LIME: 69472 MB: 






Disk Groups 


增 s 

I 遣 


PDO： ONLINE： 69472 MB 
PDl: ONLINE; 69472 MB 
DGl 


X Cancel | か 1 Back I Next | 


4. 上記手順を繰り返し、 RAID10 を構成するすべてのハードディスクを複数のディ 
スクグループに分割して設定します。 

作成するアレイ構成に必要なハードディスク台数を追加してください。 RAID 10 
を作成するには、ここで複数のディスクグループを作成しておく必要があります。 
次は、4台のハードディスクを使用し、2つのディスクグループを作成した場合の 
画面表示例です。 


MecraRMD BIOS Configuration Utilitu Config Uizard - DG Definition 


鋼 


Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group，hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 


Physical Driues 


植^が場が带增 



























































2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 



► ディスクグループ内のハードディスクは原則として同一型名（同容量、同回転数）のものをお 
使い〈ださい。 

P POINT 

► すでにディスクグループに組み込まれているハードディスクは緑色で 「 ONLINE 」 と表示され 
ます。 

► 誤ったディスクグループを設定してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックし、手順3 (一 P .72) 
からやり直して〈ださい。 

5.「 Next 」 をクリックします。 

「 Span Definition J 画面が表示されます。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


6.「Array With Free Space 」 エリアにディスクグループが選択されていることを確認 
し 、 「Add to SPAN 」 をクリックします。 

ディスクグループの選択が確定され、 「 Span 」 エリアに追加されます。 

この確定および 「 Span 」 エリアへの追加操作を、 「Array Wi 化 Free Space 」 エリア 
のディスクグループがなくなるまで繰り返します。 


MecraRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - Sj 


an Definition 




Span Definition ： To add array hole to a Span，select an array hole from the 

拘 ^ drop-down.Click on Add To Span. Array hole uill be added to the 

span.Array Hole addition can be undone by selecting the 
Reclaim button. 



X Cancel | ♦" Back | m* He:^ j 


P POINT 

► RAID 10 を作成するには、複数のディスクグループをあらかじめ作成してお〈必要がありま 


す。 


7.「 Next 」 をクリックします。 

「 VD Definition 」 画面が表示されます。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

80 





























2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


6 ロジカルドライブを作成します。 

ロジカルドライブの設定値を選択します。 



ロジカルドライブの設定項目と、デフオルト設定値は次のとおりです。 


項目 

デフォルト値 

備考 

RAID Level 

デイスクグループ 
内のハードデイス 
ク台数による 

RAID レベルを設定します。 

Strip Size 

64KB 

変更しないでください。 

Access Policy 

RW 

変更しないでください。 

Read Policy 

Normal 

変更しないでください。 

Write Policy 

WThm 

ライトポリシーを設定します。 WThm (= ライトス 
ルー）または WBack (= ライトバック）を選択しま 
す。 

0S のインストールを行う場合は、必ず WThm (= ラ 
イトスルー）に設定しておいてください。 0S インス 
トール後は、ライトポリシーを変更できます。 

Wrthm for BAD 

BBU 

チェックあり 

チェックした場合は、バッテリ非搭載時や故障時に 
はライトバックからライトスルーに切り替える設定 
となります。チェックしない場合は、バッテリ非搭 
載時や故障時にもライトバックで動作するバッド 

BBU 設定となります。 

10 Policy 

Direct 

変更しないでください。 

Disk Cache Policy 

Disable 

変更しないでください。 

Disable BGI 

No 

変更しないでください。 

Select Size 

そのロジカルドラ 
イブの最大容量 

ロジカルドライブの容量を設定します。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 



► 1 つのディスクグルー プ内に設定できる RAID レベルは 1種類です。 

► ライトポリシーの設定を変更する場合は、事前に必ず 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy )」 
(一 P .25) をご覧〈ださい。 


► RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 /RAID 6を作成する場合 

「 SelectSize 」 の値は、デフオルトでは 「 VD Definition 」 画面に移動した際に選択されて 
いた RAID レベルの最大容量が表示されています。 RAID レベルを手動で変更する場合 
や、ディスクグループ内にロジカルドライブを分割して作成する場合は、 RAID レベル 
を選択し、その RAID レベルに応じた容量を入力してください。右側のエリアに「作 
成可能な RAID レベル：最大容量」の形式で表示されますので、その値を参考にして 
ください。 

例えば、次の図のように、「民 0:203.531 GB 民5:138944民 5:135.687 GB 民 6:67.843 GB 」 と 
いう表示であれば、設定可能な最大容量は 、 RAID 0の場合は203.53 1 GB、RAID 5の場 
合は138944 MB または135.687 GB、RAID 6の場合は67.843 GB となります 。 「Select 
Size 」 は、上記の容量の数値を入力し、またその右側のボックスで単位を選択してくだ 
さい。 

Mext LDj Possible BAID Leuels 

RO: 203.531 GB R5:13S944 R 己 :135.6 の GB R6: 67.843 GB 


また、次の図のように、「民0:277888民5:208416民6:138944」という表示であれば、設定 
可能な最大容量は 、 RAID 0の場合は277888 MB、RAID 5の場合は208416 MB、RAID 6 
の場合は138944 MB となります 。 「Select Size 」 は MB 単位で入力します。 

Next LDj Possible RAID Leuels 

RO: 277388 R5:208416 R6: 138944 


P POINT 

► ロジカルドライブの容量に、最大容量よりも少ない値を入力することで、複数のロジカルドラ 
イブを作成できます。 

► 画面に表示されている最大容量は、単位がついていない値はすべて MB 単位での表示となりま 
す。 

► 製品によって 、 「Select Size 」 での単位指定ができない場合がありますが、この場合はすべて 
MB 単位での容量入力となります。 

► 画面に表示されている最大容量より少ないロジカルドライブを作成する場合は、容量は MB 単 
位で入力して〈ださい。また、その際にはその右側のボックスで単位を 「 MB 」 に設定してく 
ださい。 

► 過去に構成したものと全〈同一容量の構成を再作成する場合は、過去に構成したものと同一の 
単位で容量を入力して〈ださい。また、その際にはその右側のボックスで単位も同一のものを 
設定して〈ださい。 

例：過去に「138944」と入力し 「 MB 」 を指定してロジカルドライブを作成した場合は、再作 
成の際にも「1%944」と入力し 「 MB 」 を指定します。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


► RAID 10 を作成する場合 

- 「RAID Level 」 を 「 RAID 10」に設定してください。 

• RAID 10のロジカルドライブは、ディスクグループの最大容量で1台のみ作成可能 
です。 「 SelectSize 」 は変更しないでください。 

7 「 Accept 」 をクリックします。 

ロジカルドライブが確定され、画面右側のェリアに追加されます。 



► ディスクグループ内にまだロジカルドライブを設定するための 容量が 残っている場合は、一度 
「 Back 」 をクリックして 「Span Definition 」 画面を表示し、ディスクグループの空き 領域が な 
<なるまで、ロジカルドライブの作成を行ってください。 


8 「Next」 をクリックします。 

「 Preview 」 画面が表示されます。 

► rPreviewJ 画面の表示例 （RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 の場合) 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


►「 Preview 」 画面の表示例 （ RAID 10の場合) 


MecraRMD BI 胎 Configuration Utility Confia Wizard - 




鋼 


Configuration Preuieu ： 


This is the configuration defined. Click ACCEPT to saue 
this configuration. 



X Cancel I か， Back I 是 Accept 


P POINT 

► ロジカルドライブを間違えて作成してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックして 「DG 
Definition 」 画面からやり直して〈ださい。 

► RAID 10が作成されている場合には、そのロジカルドライブに含まれる複数のディスクグルー 
プにまたがって、同じロジカルドライブ番号が表示されます。 

9 「 Accept 」 をクリックします。 

「 Save this Configuration ?」 とメッセージが表示されます。 

10 「 Yes 」 をクリックします。 



これまでの設定内容が書き込まれ 、 「Confirm Page 」 画面が表示されます。 

11 ここでロジカルドライブのファスト初期化を実行する場合は 「 Yes 」 を、後で 
初期化を実行する場合は「 N 0」をクリックします。 


All data on the neu 川 rtual Disks uill be lost. Uant to Initialize? 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


P POINT 

► ここで 「 Yes 」 をクリックすると、ファスト初期化が開始されます。ファスト初期化はすぐに 
完了し、その後しばら〈すると自動的にバックグラウンド初期化が開始されます。 
フォアグラウンド初期化を行いたい場合は、「 N 0」をクリックし、メイン画面に戻った後で 
フォアグラウンド初期化を行って〈ださい。詳細は 「2.5.1ロジカルドライブの初期化」（一 
P .97) をご覧〈ださい。 


参 MegaRAID SAS 8300 XLP の場合 



► ディスクアレイ構成を RAID 10で作成する場合、 RAID 10のディスクグループ内には複数のロジカル 
ドライブを定義することはできません。 

次の手順でデイスクアレイの構成を設定してください。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メインメニューから 「Configuration Wizard 」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 



3 現在のディスクアレイ構成をいったんすべて削除してディスクアレイ構成を 
新規に作成する場合は 「New Configuration 」 を、現在のディスクアレイ構成 
にさらにロジカルドライブを追加する場合は 「Add Configuration 」 を選択し、 
「 Next 」 をクリックします。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 



► ディスクアレイ構成がすでに存在している状態で、 「New Configuration」 を選択すると、既存 
の構成は消去されてしまうため、次の警告が表示されます。 


This IS a Destructive Operation? 
Original configuration and data will be lost 
Select YES, if desired so. 



消去してもよければ、 「Yes」 をクリックして続行して〈ださい。 

既存のディスクアレイ構成を残したまま、新たにロジカルドライブを追加する場合は、「N0」 
をクリックし、 「Add Configuration」 を選択してください。 

次の画面が表示されます。 




► 「Auto ConTiguration: With Redundancy (Recommended)」 と 「Auto Configuration: Without 
Redundancy」 は未サポートです。選択しないでください。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


4 「Custom Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 をクリックします。 

「 DGDefinition 」 画面が表示されます。 


MeqaRMD BIOS Configuration Utility Config Wizard - DG Definition 


鄉 


Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group, hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 


Physical Driues 


I ぶ ; PDO; UNCONF GOOD: 69472 MB: …… 


中 ; PDl: UNCONF GOOD: 69472 MB:... 
ホ ミ PD2; UNCONF GOOD: 69472 MB: 
^. ； PD3: UNCONF GOOD: 69472 MB: •" 
W ミ PD み UNCONF GOOD: 69472 •• 

1* ：巧。 5; UNCONF GOOD: 69472 HB:" 


み Accept DG I を Reclaim 


5 ディスクグループを作成します。 



► RAID 10とその他の RAID レベル （ RAID 0、 RAID 1 .RAID 5) を混在させる場合には 、 RAID 
10とその他の RAID レベルのディスクグループを同時に作成しないで〈ださい。 

どちらかのディスクグループを作成した後で、巧度 「Configuration Wizard 」 画面で 「Add 
Configuration 」 を選択して 卜 P .85)、 他のディスクグループを追加して〈ださい。 


► RAID 0/ RAID 1 / RAID 5を作成する場合 

次の手順を実行します。 

1 .「Physical Drives 」 エリアから、1つのディスクグループに追加したいハードディ 
スクを、 【 Ctrl 】 キーを押しながらすべて選択します。 

選択できるハードディスクは、青色で 「 UNCONFGOOD 」 と表示されています。 


RAID レベル 

必要なハードディスク台数 

RAID0 

1 台な上 

RAID 1 

2 台 

RAID 5 

3 おな上 


2. 「 AcceptDG 」 をクリックします。 

ディスクグループが確定され 、 「Disk Groups 」 エリアに表示されます。 

3. 上記手順を繰り返し、必要な数だけディスクグループを設定します。 

作成するアレイ構成に必要なハードディスク台数を追加してください。 



► ディスクグループ内のハードディスクは原則として同一型名（同容量、同回転数）のものをお 
使い〈ださい。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


P POINT 

► すでにディスクグループに組み込まれているハードディスクは緑色で 「 Online 」 と表示されま 
す。 

► 誤ったディスクグループを設定してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックし、手順3 (一 P .85) 
からやり直して〈ださい。 

► RAID 10 を作成する場合 

次の手順を実行します。 

1. 「Physical Drives 」 エリアから、ディスクグループに設定するハードディスクのう 
ち 2 台を、 【 Ctrl 】 キーを押しながら選択します。 

選択した2台がミラー構成となります。 

選択できるハードディスクは、青色で 「 UNCONFGOOD 」 と表示されています。 

2. 「 AcceptDG 」 をクリックします。 

ディスクグループが確定され 、 「Disk Groups 」 エリアに表示されます。 

3. 上記手順を繰り返し、 RAID 10 を構成するすべてのハードディスクをディスクグ 
ループに 設定します。 



► ディスクグループ内のハードディスクは原則として同一型名（同容量、同回転数）のものをお 
使いください。 

P POINT 

► すでにディスクグループに組み込まれているハードディスクは緑色で 「 ONLINE 」 と表示され 
ます。 

► 誤ったディスクグループを設定してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックし、手順3 (一 P .85) 
からやり直して〈ださい。 

6 「 Next 」 をクリックします。 

「 VD Definition 」 画面が表示されます。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 



ロジカルドライブを作成します。 

1. 右側のエリアから、ロジカルドライブを作成するディスクグループを選択します。 



► ロジカルドライブの作成は、番号の1番かさなディスクグループから行います。 

例えば、 「 DGO 」 と 「 DG 1」 というディスクグループがあった場合、 「 DGO 」 のディスクグ 
ループからロジカルドライブの作成を行ってください。 

► 前のディスクグループ内に空き領域を残したまま、次のディスクグループにロジカルドライブ 
を作成しないでください。前のディスクグループの空き領域がなくなってから、次のディスク 
グループのロジカルドライブを作成してください。 

P POINT 

► RAID 10を作成する場合は、にか1】キーを押しながら手順5で作成したディスクグループをす 
ベて選択して〈ださい。 

2. ロジカルドライブの設定値を選択します。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


ロジカルドライブの設定項目と、デフオルト設定値は次のとおりです。 


項目 

デフォルト値 

備考 

RAID Level 

RAIDO 

RAID レベルを設定します。 

Strip Size 

64KB 

変更しないでください。 

Access Policy 

RW 

変更しないでください。 

Read Policy 

Normal 

変更しないでください。 

Write Policy 

WThm 

WThm (= ライトスルー）、 WBack (= ライト ノくツ 
ク）、 BadBBU (= バッド BBU) のいずれかを設定し 
ます。 

OS のインストールを行う場合は必ず WThm (= ライ 
トスルー）に設定しておいてください。 OS インス 
トール後はライトポリシーを変更できます。 

10 Policy 

Direct 

変更しないでください。 

Disk Cache Policy 

Disable 

変更しないでください。 

Disable BGI 

No 

変更しないでください。 

Select Size 

煙白） 

ロジカルドライブの容量を MB 単位で設定します。 


► RAID 0/ RAID 1/ RAID 5を作成する場合 



► 1 つのディスクグルー プ内に設定できる RAID レベルは 1種類です。 

► ライトポリシーの設定をデフオルトから変更する場合は、必ず 「1.3.1ライトポリシー (Write 
Policy)J (一 P .25) をご覧ください。 


P POINT 

► ロジカルドライブの容量は、右側のエリアのディスクグループ上に 「 RAID レベル=最大値」の 
形式で表示されますので、その値が下の値を設定して〈ださい。 

例えば次の画面のように 、 roG 0: R 0=138944 MB , R 1=69472 MBj という表示であれば、ディ 
スクグループ〇に設定可能な RAID 0の最大容量は138944 MB 、 RAID 1の最大容量は 
69472 MB となります。 



► ロジカルドライブの容量は、最大容量よりも少ない値を入力することで、複数のロジカルドラ 
イブを作成できます。 


► RAID 10を作成する場合 

- 「RAID Level 」 を 「 RAID 1」に設定してください。 

-ロジカルドライブは ディスク グループの最大容量で1台のみ作成可能です。 
r Select SizeJ には、選択した ディスク グループの合計容量を入力してください。 
例えば、右側の エリ アの ディスク グループ上に 「DG 0 :民〇二138944 MB ， R 1=69472 MBJ 
と表示されている場合、 ディスク グループ1個あたりの容量は69472 MB です。 
ディスク グループ3個 （ハードディスク 6台）で RAID 10を構成する場合 、 「Select 
SizeJ に指定する容量は208416 MB (69472 MB x 3二208416 MB ) となります。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 



► ライトポリシーの設定を変更する場合は、必ず 「1.3.1ライトポリシー （Write Policy )」 （一 
P .25) をご覧〈ださい。 


8 「 Accept 」 をクリックします。 

ロジカ ノレ ドライブが「 Configuration 」 エリアのデ イス クグループの下に追加されます。 




► 他のロジカルドライブを設定する容量が残っている場合、またはロジカルドライブが未設定の 
ディスクグループがある場合は、再び rvD DefinitionJ 画面が表示されます。 

手順7に戻り、ディスクグループの空き領域がなくなるまで、ロジカルドライブの作成を行っ 
てください。 

► ディスクグループの空き容量がな〈なると 、 r Preview J 画面が表示されます。 

ディスクグループの設定が完了すると、 「 Preview 」 画面が表示されます。 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


‘I ■ 


Configuration Preuieu ： 


This is the configuration defined. Click ACCEPT to saue 
this configuration. 


►「 Preview 」 画面の表示例 （ RAID 1 と RAID 5 混在の場合） 


「 Preview 」 画面の表示例 （ RAID 10の場合） 




P POINT 

► ロジカルドライブを間違えて作成してしまった場合は、 「 Back 」 をクリックして 「DG 
Definition 」 画面からやり直して〈ださい。 

► RAID 10が作成されている場合には、そこに含まれる最初の RAID 1ディスクグループが 
「 RAID 10」 と表示され、それが降の RAID 1ディスクグループは 「( Contd )」 と表示されます。 

9 rPreviewJ 画面の表示を確認したら、 「 Accept 」 をクリックします。 

「 Save this Configuration ?」 とメッセージが表示されます。 




鋼 


Configuration Preuieu ： 


This is the configuration defined. Click ACCEPT to saue 
this configuration. 



MegaRAID SAS ューザーズガイド 

92 


Physical Drives 


Uirtual Disks 


MegaRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - 


Physical Drives 


negaRAlD BIOS Configuration Utility Config Wizard - Pre … ew 

























































2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


10 「 Yes 」 をクリックします。 

これまでの設定内容が書き込まれ、 rconfirmPageJ 画面が表示されます。 


MeaaRAID BIOS Confiauration Utility Confirm Page 



11 ここでロジカルドライブのファスト初期化を実行する場合は 「 Yes 」 を、後で 
別の初期化、またはファスト初期化を実行する場合は「 N 0」をクリックしま 
す。 

戶 POINT 

► ここで 「 Yes 」 を選択すると、ファスト初期化が開始されます。その後しばら〈すると、自動 
的にバックグラウンド初期化が開始されます。 

フォアグラウンド初期化を行いたい場合は、「 N 0」をクリックし、メイン画面に戻った後で 
フォアグラウンド初期化を行って〈ださい。詳細は 「2.5.1ロジカルドライブの初期化」（一 
P .97) をご覧ください。 

ファスト初期化もフォアグラウンド初期化も行わなかった場合は、バックグラウンド初期化が 
実行されます。 

12 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 


2-3-2 ディスクアレイ構成の消去 _ 

現在のディスクアレイ構成をすベて消去する場合は、 「 Configuration Wizard 」 の 「 Clear 
Configuration 」 機能を使用します。 

ディスクアレイ構成を消去すると、ハードディスク上のデータにはアクセスできなくなりま 
す。ディスクアレイの構成情報がすべて消去され、すべてのハードディスクは未使用状態に 
なります。 



► 通常は本機能をご使用にならないで〈ださい。本機能を使用すると、現在のアレイコントローラ上の 
設定が消去され、アレイコントローラに接続されているハードディスク内のすべてのデータも消去さ 
れてしまいます。本機能を使用する場合は、事前に計画して慎重に行って〈ださい。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 
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2.3 ディスクアレイ構成の作成/消去 


P POINT 

► 複数のアレイコントローラを搭載している場合は、コントローラの選択画面で、ディスクアレ 
イを消去するコントローラを選択して〈ださい。 

2 メインメニューから 「Configuration Wizard 」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 



3 r Clear Configuration j を選択し、 「 Next 」 をクリックします。 

次の警告メッセージが表示された場合は、 「 Yes 」 をクリックします。 



4 「Configuration Preview 」 画面が表示されたら、 「 Accept 」 をクリックします。 

「 Save this Configuration ?」 と表示されたら、「 Yes 」 をクリックしてください。すべての 
ロジカルドライブの割り当てが消去され、アレイコントローラに接続されたすべての 
ハードディスクのステータスが未使用状態 (UNCONF GOOD ) となります。 



► ここで 「 Yes 」 をクリックした後に UNCONF BAD のハードディスクが存在する場合、その 
ハードディスクは故障しています。このままでは使用できませんので、 「第6章ハ~ドディス 
クの交換」（一 P .269) をご覧になり、故障ハードディスクの交換を行って〈ださい。 

5 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2.4 スペアディスクの設定/解除 


2.4 スペアディスクの設定/解除 


ここでは、未使用状態のハードディスクをスペアディスクとして設定する方法、お 
よび既存のスペアディスクを解除する方法について説明します。 


2.4.1 スペアディスクの設定 


未使用状態 (Unconfigured Good または UNCONF GOOD ) のハードディスクをスペアディス 
クとして設定します。 


1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面の 「Physical View 」 または 「Physical Drives 」 ビュー で、スペア 
ディスクに設定する未使用状態 (Unconfigured Good または UNCONF 
GOOD) のハードディスクを選択します。 


3 画面下に表示されている 「Make Global HSP」 を選択し、 「Go」 をクリックし 
ます。 


MecraRAID BIOS Configuration Utilitu Phusical Driue 


な か :) 劇四 f 


1. クリック 
して選択 

2. クリック 



スペアディスクに設定され、 「Physical Drive State 」 が 「 Hotspare 」 または 「GL 
HOTSPARE 」 になったことを確認してください。 


4 確認したら、 「Home」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2.4 スペアディスクの設定/解除 


2.4.2 スペアディスクの解除 


スペアディスクに設定されたハードディスクを、未使用状態 (Unconfigured Good または 
UNCONF GOOD ) に戻します。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面の 「Physical View 」 または 「Physical Drives 」 ビューで、 スペア 
ディスク （Hotspare または GLHOTSPARE) を選択します。 

3 画面下に表示されている 「Remove HOTSPARE 」 を選択し、 「 Go 」 をクリッ 
クします。 


MecraRMD BIOS Configuration Utilitu Physical Driue : 


却 か ij 国! iHl 別 




1. クリック 
して選択 

2. クリック 



Physical Driue State 


Coerced Size 



スペアディスクの設定が解除され 、 「Physical Drive State 」 が 「Unconfigured Good 」 また 
は 「UNCONF GOOD 」 になったことを確認してください。 


4 確認したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


2.5 ロジカ J レドライブに関する操作 


ロジカルドライブに関する次の操作について説明します。 
- 「2.5.1ロジカルドライブの初期化」（一 P .97) 

- 「2.5.2 ロジカルドライブのファスト初期化」（一 P .98) 

- 「2.5.3 ロジカルドライブの整合性確保」（一 P .99) 

- 「2.5.4 ロジカルドライブの容量拡張」（一 P .100) 

- 「2.5.5 ロジカルドライブの削除. I (一 R 104) 


2.5-1ロジカ J レドライブの初期イヒ 

ロジカルドライブをフォアグラウンド初期化する場合は、次の手順で操作を行います。 



► ロジカルドライブの初期化を行うと、対象ロジカルドライブ内のデータは消去されますので、を意し 
てください。 


P POINT 

► 初期化の機能概要については、 「1.3.2 ロジカルドライブの初期化」（一 P .27) をご覧ください。 

► 本アレイコントローラはバックグラウンド初期化もサポートしています。バックグラウンド初期化を 
動作させた〈ない場合は、事前に本機能を実行してロジカルドライブを初期化して〈ださい。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面の 「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューで、初期化した 
いロジカルドライブをクリックします。 

「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Logical View 」 を選択してください。 

3 Operations から 「 Slow 」 または 「 Slowinit 」 を選択し、 「 Go 」 をクリックしま 
す。 

確認画面が表示されます。 

4 「 Yes 」 をクリックします。 

ロジカルドライブの初期化処理が開始されます。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


P POINT 

► 「 N0 」をクリックすると、直前の画面に戻ることができます。 

► 初期化中に、画面下部に表示されている 「Initialization Progress 」 または 「VD Progress Info 」 
をクリックすると、進披状況を確認することができます。詳細は、 「2.2.3バックグラウンドタ 
スクの進被状況確認」 （^ P .65) をご覧ください。 

5 初期化が終了したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻り 
ます。 


2.5.2 ロジカルドライブのファスト初期化 


ロジカルドライブをファスト初期化する場合は、次の手順で操作を行います。 

P POINT 

► ファスト初期化の機能概要については、 「■ファスト初期化処理 （Fast Initialize )」 （一 P .29) をご覧 
ください。 

► バックグラウンド初期化が実行中の場合は、ファスト初期化は実行できません。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面の 「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビユーで、ファスト初 
期化したいロジカルドライブをクリックします。 

「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Logical View 」 を選択してください。 

3 Operations から 「 Fast 」 または 「 Fastinit 」 を選択し、 「 Go 」 をクリックしま 
す。 

確認画面が表示されます。 



4 「 Yes 」 をクリックします。 

ロジカルドライブのファスト初期化処理が開始されます。 

P POINT 

► 「 N0 」をクリックすると、直前の画面に戻ることができます。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


5 初期化が終了したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻り 
ます。 


2.5.3 ロジカルドライブの整合性確保 


ロジカルドライブの整合性確保を行う場合は、次の手順で操作を行います。 

P POINT 

► 整合性確保の機能概要については、 「1.3.4整合性確保 （Make Data Consistent )」 （一 P .32) をご覧く 
ださい。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面の 「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューで、整合性確保 
を行うロジカルドライブをクリックします。 

「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Logical View 」 を選択してください。 

3 Operations から 「 MDC 」 または 「 CC 」 を選択し、 「 Go 」 をクリックします。 

ロジカルドライブの整合性確保が開始されます。 

P POINT 

► 整合性確保中に、画面下部に表示されている 「Check Consistency Progress 」 または 「VD 
Progress Info 」 をクリックすると、進披状況を確認することができます。詳細は、 「2.2.3/くツ 
クグラウンドタスクの進披状況確認」 （^ P .65) をご覧〈ださい。 

4 整合性確保が終了したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に 
戻ります。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


2.5-4 ロジカ J レドライブの容量拡張 

既存のロジカルドライブに巧して、容量の拡張と RAID レベルの変更を行います。 



► 容量拡張を行うには、いくつかのを件、およびを意事項があります。事前に必ず 「1.3.5容量拡張 
(Expand Capacity )」 （一 P .33) をご覧になって内容をご確認のうえ、容量拡張を行って〈ださい。 

■ 容量拡張前の操作 

容量拡張を行う前に、次の準備を行ってください。 

1 万一の場合に備えて、データのバックアップを行います。 

2 容量拡張を行うロジカルドライブに巧して整合性確保 卜 P .99) を行い、正 
常に終了することを確認します。 



► 整合性確保が正常に終了しなかった場合は、ロジカルドライブの容量拡張は行わないでくださ 
い。 

3 追加するハードディスクをサーバに搭載します。 

本アレイ コントローラ 配下の ハー ドディスクとして搭載してください。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


■ 容量拡張の手順 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P.47) 


2 


メイン画面の 「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューで、容量拡張を 
行うロジカルドライブをクリックします。 

「Logical View」 または 「Virtual Drives」 ビューが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Logical View」 を選択してください。 

ロジカルドライブの詳細情報画面が表示されます。 


HegaRMD BIOS Configuration Utility Uirtual Disk 


abijul 凹 I を I 



Properues 

RAID Levelil StateiOptimal 

Size: 139488 MB Strip Size:64 KB 

C Remove physical drive 


L^JPDO: 139488 MB 

L^jPDl: 139488 MB 

Policies 

Access 1 RW 3 Head 1 Normal 3 

C Migration only 

[■raidi 

C Migration with addition 

1 

Disk Cache | Disable 3 Write | UThru 3 

Disable BGI | no 三！ い。 | Direct ゴ 

是 Change | 

l| PD 2 :139488 MB || 



Operations 

r Del Wl. Locate 〇 Fastinit 〇 Slowinit 

r cc f Go^ 

を . Reset 1 ^ G 。 1 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


3 容量拡張の設定を行います。 




1. 容量拡張のオプション 
を選択 


2. RAID レベルを選択 


一 3. 追加ずるハードディスク 
を選択 


ずべてよければ、最後に 
クリック 


1. 容量拡張のオプションを選択します。 

RAID レベルのみ変更する場合は、 「 Migrationonly 」 を選択してください。 
容量拡張を行い RAID レベルの変更とハードディスクの追加を行う場合は、 
「 Migration with addition J を選択してく ださい。 



► rRemove physical drive 」 は選択しないでくださし、。 


2. 容量拡張後の RAID レベルを選択します。 

3. 容量拡張で追加するハードディスクを選択します。 

容量拡張のオプションに 「 Migrationonly 」 を選択した場合はこの操作は必要あり 
ません。 

P POINT 

► [ Ctrl ] キーを押しながら選択すると、一度に複数のハードディスクを選択できます。 

► 追加するハードディスクの台数と容量拡張後の RAID レベルに よっては 、 RAID レベルの み変更 
され、容量の拡張は行われない場合があります。例えば 、 RAID 0のロジカルドライブにハー 
ドディスクを1台追加して RAID 5のロジカルドライブに変換する場合、容量の拡張は行われ 
ません（追加した1台分の容量が RAID 5のパリティデータの容量として使われるためです）。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


4 「Go」 をクリックします。 

確認画面が表示されます。 



5 「Yes」 をクリックします。 

「 Reconstruction Progress 」 または 「VD Progress Info 」 が表示され、容量拡張処理が開始 

されます。 

完了するまで、しばらくお待ちください。 

P POINT 

► 容量拡張中に、画面下部に表示されている 「Reconstruction Progress 」 または 「VD Progress 
Info 」 をクリックすると、進披状況を確認することができます。詳細は、 「2.2.3バックグラウ 
ンドタスクの進披状況確認」 （^ P .65) をご覧〈ださい。 

►「Unacceptable Reconstruction parameter 」 が表示された場合、容量拡張後の RAID レベルが不 
適切であることが考えられます。 

► r Failed to start operation on Logical Drive J と表示された場合は、バックグラウンドタスクカ《 
実行中である可能性があります。バックグラウンドタスクの処理が完了してから容量拡張を 
行って〈ださい。 

► 容量拡張の完了後、容量拡張したロジカルドライブが冗長性のある RAID レベル （ RAID 1、 
RAIDS、RAID 6) の場合は、バックグラウンド初期化が実行されます。 



► 容量拡張処理中に、サーバ本体の電源を切ったり、リセットや再起動を実行したりすると、対 
象ロジカルドライブのデータが消失するおそれがありますので、絶対に行わないで〈ださい。 

► 万一、容量拡張処理を実行中にサーバ本体の電源が切れてしまった場合、サーバ本体を起動後 
にハードディスクへのアクセスが自動的に再開されます。この場合は、ハードディスクアクセ 
スランプが消灯するのを待ち、ハードディスクへのアクセスがな〈なったことを確認後、アレ 
イ構成を作成し直してから、作業前のバックアツプデータをリストアして〈ださい。 


6 終了したら、 「Home」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


2.5.5 ロジカルドライブの削除 


ディスクグループ内に存在するロジカルドライブをすべて削除すると、ディスクグループを 
構成していたハードディスクは未使用状態に戻ります。 



► ロジカルドライブ ID の大きい順に削除してくださし、。 


1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」_(一 P .47) 


2 メイン画面の 「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューで、ロジカルド 
ライブ番号 （「Virtual Driven の V ’ の値）の一番大きいロジカルドライブを 
クリックします。 

「Logical View 」 または 「Virtual Drives 」 ビューが表示されていない場合は、メインメ 
ニューから 「Logical View 」 を選択してください。 


3 Operations から 「 Del 」 を選択して、 「 Go 」 をクリックします。 


1. クリック 
して選択 

2. クリック 



確認画面が表示されます。 
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2.5 ロジカルドライブに関する操作 


4 「 Yes 」 をクリックします。 

ロジカルドライブが削除されます。 

5 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻ります。 

P POINT 

► ディスクグループ内のロジカルドライブがすべて削除されると、そのディスクグループを構成してい 
たハードディスクは未使用状態になります。 
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2.6 ハー ド ディスクのリビル ド 


2.6 ハー ドディスクのリビルド 


手動でリビルドを行う場合は、次の手順に従って操作してくださし、。 


P POINT 

► 通常は、ハードディスクの交換後に自動的にリビルドが開始されます。ハードディスクの交換と自動 
リビルドについては、 「第6章ハードディスクの交換」（一 P .269) をご覧〈ださい。 

1 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」（一 P .47) 

2 メイン画面で、リビルドを行うハードディスク （ FAILED 状態、または 
OFFLINE 状態のハードディスク）を選択します。 

選択したハードディスクの詳細情報画面が表示されます。 

ハードディスクの詳細情報画面にっいては、 「2.2.1ハードディスクの状態確認」（一 
P .54) をご覧ください。 

3 画面下の機能エリアから 「Rebuild Drive 」 を選択し、 「 Go 」 をクリックします。 

ハードディスクの状態表示が 「 REBUILD 」 となり、リビルドが開始されます。 

リビルドが完了するまで、しばらく待ちます。 

P POINT 

► リビルドの進披状況を示すプログレスバーが右端まで到達し、ハードディスクの状態表示が 
「 ONLINE 」 になるとリビルドは完了です。 

► リビルド中にサーバの再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回中断した位 
置の続きからリビルドが再開されます。 

4 リビルドが完了したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻 
ります。 
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2.7 ハードディスクの再利用 


2.7 ハードディスクの巧利用 


本アレイコントローラに接続して使用していたハードディスクを、別のシステムで 
再度使用する方法について説明します。 


2.7.1 ハードディスクを再巧用する場合のま意事項 


本アレイコントローラに接続して使用していたハードディスクを、別のシステムで再度使用 
する場合、ハードディスク内に記録されている次の情報を消去してから使用する必要があり 
ます。 

-ディスクアレイ構成情報 
• 0 S のパーテイシヨンテーブル 

これらの情報が記録されたままのハードディスクを別のシステムで使用した場合、そのシス 
テムでは、予期せぬ動作を起こして、システム上の既存のデータを損失するなどのトラブル 
が発生する可能性があります。 

ハードディスクを再利用する場合は、ハードディスク内の構成情報などを完全に消去してく 
ださい。 


2.7.2 ハードディスク内情報の完全消'去 


ハードディスクを再利用する場合は、次の手順に従って、ハードディスク内の情報を消去し 
てください。 



► 本作業は、新システ厶にハードディスクドライブを接続する前に、旧システム上で行って〈ださい。 

► 本手順を実行すると、現在の本アレイコントローラ上のディスクアレイ構成をすべて削除します。 

1 ハードディスク内にディスクアレイ構成が存在する場合は、 「2.3.2ディスク 
アレイ構成の消去」（一 P .93) をご覧になり、ディスクアレイ構成を削除しま 
す。 

ディスクアレイ構成を消去すると、 すべての ハードディスクが UNCONF GOOD 状態と 
して表示されます 。 UNCONF BAD 状態のハードディスクが存在する場合、そのハード 
ディスクは故障しているため、使用できません。 

2 すべてのハードディスクに巧し、1台ごとに RAID 0を作成して初期化を行いま 
す。 

MegaRAID SAS 8300 XLP を使用している場合と、それ外の本製品を使用している場 
合で手順が異なります。 
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2.7 ハー ド ディスクの 再利用 


► MegaRAID SAS 8300 XLP 外の場合 

1. メインメニューから 「Configuration Wizard 」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 

2. 「New Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 をクリックします。 

3. 「Manual Configuration 」、 「Custom Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 をクリック 
します。 

rDGDefinitionJ 画面が表示されます。 

4. 「Physical Drives 」 エリアから、ハードディスクを1台だけ選択し 「 AddtoArray 」 
と 「 AcceptDG 」 をクリックします。 

すべての UNCONF GOOD 状態のハードディスクにタオして繰り返してください。 


I MegaRAID BIOS Configuration Utility Config Wizard - DG Definition 


Disk Group Definition ： To add driues to a Disk Group，hold Control key while selecting 
Unconf Good driues and click on Accept DG. Driue addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 



X Cancel I か ， Back I ii* Next I 


鋼 


5. ハードディスクが ONLINE 表示になったら、 「 Next 」 をクリックします。 

「 Span Definition J 画面が表示されます。 


MeaaRMD BIOS Configuration Utility Config Uizard - Span Definition 


じ I な 


Span Definition ： To add array hole to a Span，select an array hole from the 

罚巧 drop-doun.Click on Add To Span. Array hole uill be added to the 

span.Array Hole addition can be undone bg selecting the 
Reclaim button. 



X Cancel | ♦" Back | "♦ Next I 
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2.7 ハードディスクの再利用 


6 .「Array With Free Space 」 エリアに表示されているディスクグループから、いずれ 
か1つ選択し 、 「Add to SPAN 」 をクリックした後、 「 Next 」 をクリックします。 

rVD DefinitionJ 画面が表示されます。 



7. ロジカルドライブの設定はデフオルト値のまま、 「 Accept 」 をクリックします。 

ロジカルドライブが作成されます。 

8. 「 Back 」 をクリックし 「Span Definition 」 画面に戻った後、手順6および7を作 
成されているすべてのディスクグループに対して行いまず。 

9. すべてのディスクグループに対してロジカルドライブを作成したら 、 「VD 
Definition J 画面で 「 Next 」 をクリックします。 

「 Save this Configuration ?」 のメッセージが表示されます。 

10.「 Yes 」 をクリックします。 

「All data on the new Virtual Disks will be lost . Want to Initialize ?」 のメ ッセージが表示 

されます。 


All data on the new Uirtual Disks will be lost, Want to Initialize? 


11. 「 No 」 をクリックします。 

P POINT 

►「 Yes 」 をクリックすると、ファスト初期化が開始されます。本作業では、すべてのデータを 
消去するため、「 N 0」をクリックします。 

12. 「 Home 」 をクリックして、メイン画面に戻ります。 
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2.7 ハードディスクの再利用 


► MegaRAID SAS 8300 XLP の場合 

1. メインメニューから 「Configuration Wizard 」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 

2. 「New Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 をクリックします。 

3. 「Custom Configuration 」 を選択し、 「 Next 」 をクリックします。 
「 DGDefinition 」 画面が表示されます。 


4 .「Physical Drives 」 エリアから、ハードディスクを1台だけ選択し 「 AcceptDG 」 
をクリックします。 

すべての UNCONF GOOD 状態のハードディスクに対して繰り返してください。 


MeaaRAID BIOS Configuration Utility Config Uizard - DG Definition 




解 


Disk Group Definition ： To add drives to a Disk Group, hold Control key while selecting 
Unconf Good drives and click on Accept DG. Drive addition can be 
undone by selecting the Reclaim button. 


Physical Driues 


Disk Groups 


(Enclosure 248 

お PDO; DGO; ONLINE: 69472 HB: "•… 
が PDl; DGl: ONLINE: 69472 HB: •…" 
お PD2; DG2: ONLINE: 69472 HB: •••••• 

|[^ ； PD3: DG3: ONLINE: 69472 MB: •…" 
こ ; PD か DG4: ONLINE: 69472 HB: "•… 


I L ^： PDO: OMLIME: 69472 HB 
j^DGl : R0=69472MB 
I 带 PDl: ONLINE: 69472 HB 
j^DG2 : R0=69472MB 
I 带； PD2: ONLINE: 69472 MB 
J^DG3 : R0=69472MB 
I ぶ； PD3: ONLINE: 69472 HB 


回 


li 


X Cancel I か ， Back I i"> Next 


5. ハードディスクが ONLINE 表示になったら、 「 Next 」 をクリックします。 

rVD DefinitionJ 画面が表示されます。 
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2.7 ハードディスクの再利用 


6.「 Configuration 」 エリアで、ディスクグループを1つ選択し、次の設定でロジカル 
ドライブを作成します。 


項目 

デフォルト値 

備考 

RAID Level 

RAIDO 

デフォルト値と同じ 

Strip Sue 

64KB 

デフォルト値と同じ 

Access Policy 

RW 

デフォルト値と同じ 

Read Policy 

Normal 

デフォルト値と同じ 

Write Policy 

WThm 

デフォルト値と同じ 

10 Policy 

Direct 

デフォルト値と同じ 

Disk Cache Policy 

Disable 

デフォルト値と同じ 

Disable BGI 

No 

デフォルト値と同じ 

Select Size 

最大容量 

ロジカルドライブの最大容量を指定します。 


7. 手順6をすベてのディスクグループに対して行います。 

すべてのロジカルドライブの設定が完了すると、 「 Preview 」 画面が表示されます。 

8. 「 Accept 」 をクリックします。 

「 Save this Configuration? 」 のメッセージが表示されます。 

9. 「 Yes 」 をクリックします。 

「All data on the new Virtual Disks will be lost. Want to Initialize ?」 のメ ッセージが表示 



10. 「 N 0」をクリックします。 


P POINT 

►「 Yes 」 をクリックすると、ファスト初期化が開始されます。本作業では、すべてのデータを 
消去するため、「 N 0」をクリックします。 


11.「 Home 」 またはなをクリックして、メイン画面に戻ります。 


3 作成したすべてのロジカルドライブを初期化します。 
1. メイン画面から 「Virtual Disks 」 を選択します。 

「 VirtualDislcs 」 画面が表示されます。 
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2.7 ハードディスクの再利用 


2. [ Ctrl ] キーを押しながら、表示されているすべてのロジカルドライブを選択しま 
す。 



3. 「Slow Initialize 」 を選択し、 「 Go 」 をクリックします。 

4. 次の画面が表示されたら、 「 Yes 」 をクリックします。 



ロジカルドライブの初期化処理が開始されます。しばらくお待ちください。 
「1.3.2 ロジカルドライブの初期化」（一 P .27) 

5. 初期化が終了したら、 「 Home 」 またはなをクリックしてメイン画面に戻りま 
す。 


4 手順2で作成したディスクアレイ構成を消去します。 

「2.3.2ディスクアレイ構成の消去」（一 P .93) 

り^上で、ハードディスク内のデータは完全に消去されました。他のシステムで再利用できま 
す。 
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_ 第 3 章 

ご使用前の準備 


デバイスドライバのアップデート方法やホット 
フイックスの適用方法について説明します。 


3.1 デバイスドライバのアップデート . 114 

3.2 ホットフィックスの適用 . 121 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


3.1 デバイスドライバのアジプデート 


サーバにインストールされているデバイスドライバをアップデートします。 

デバイスドライバのアップデート手順は、ご使用の 0 S により異なります。 

次をご覧になり、アップデートしてください。 

• Windows Server 2008をご使用の場合 

「3.1.1ドライバのアップデート （Windows Server 2008)」（一 P .114) 

• Windows Server 2003 、 Windows 2000 Server をご使用の場合 

「3.1.2ドライ ノくデ イス クの作成 (Windows Server 2003 / Windows 2000 Server ) J (一 P .116) 

「3.1.3 ドライバのアップデート （Windows Server 2003)」（一 P .117) 

「3.1.4 ドライバのアップデート （Windows 2000 Server).I (一 P .119) 



► サーバに OS を新規インストールした場合でも、アレイコントローラドキュメント&ツール CD 内に格 
納されているドライバが最新バージョンの場合は、ドライバのアップデートを行う必要があります。 
アレイコントローラドキュメント&ツール CD など、製品添付ソフトウェアに関する最新の情報に 


ついては、インターネット情報ぺージ （ http :// primeserver . fujitsu . com / primergy ) をご覧〈ださし、。 


3.1.1 ドライバのアップデート （Windows Server 200 8) 

デバイスドライバのアップデート手順は、フルインストールの場合と Server Core インストー 
ルの場合で異なります。 

• フルインストールの場合 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 アレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットします。 

3 「サーバーマネージャ」から「診断」、「デバイスマネージャ」を選択します。 

4 「記憶域コントローラ」をダブルクリックします。 

コントローラの一覧が表示されます。 

5 次のいずれかをダブルクリックします。 

• LSI Logic MegaRAID SAS ... で始まるもの 

• LSI MegaRAID SAS …で始まるもの 

- RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

6 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」をクリックします。 

「ドライバソフトウェアの更新」画面が表示されます。 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


7 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックし 
ます。 

8 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリックしま 
す。 

9 「ディスク使用」をクリックします。 

to 「参照」をクリックし、次のファイルを選択します。 

• Windows Server 2008 (32- bit ) の場合 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ Drivers ¥ Mega - SAS ¥ W 2 K 8¥ oemsetup.inf 

• Windows Server 2008 (64- bit ) の場合 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ Drivers ¥ Mega - SAS ¥ W 2 K 8 x 64¥ oemsetup.inf 

tt 「 OK 」 をクリックし、一覧にドライバが表示されていることを確認した後、 
「次へ」をクリックします。 

t 2 ドライバの更新が完了したら、「閉じる」をクリックし「ドライバソフトウェ 
アの更新」画面を閉じます。 

roKj をクリックして、プロパティ画面を閉じます。 

t 4 複数のアレイコントローラが搭載されている場合は、すべてのデバイスドラ 
イバをアップデートします。 

すべてのデバイスドライバのアップデートが完了するまで、手順5〜13を繰り返し 
行ってください。 

t 5 すべてのデバイスドライバのアップデートが完了したら、アレイコントロー 
ラドキュメント&ツール CD を取り出します。 

16 システムを再起動します。 

# Server Core インストールの場合 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 アレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットします。 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


3 コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。 

• Windows Server 2008 (3 2 - bit ) の場合 

pnputil-i -a [CD/DVD トライフ] : ¥Drivers¥Mega-SAS¥W2K8¥oemsetup . inf 

• Windows Server 2008 (64- bit ) の場合 

pnputil-i -a [CD/DVD ドライブ] :¥Drivers¥Mega-SAS¥W2K8x64¥oemsetup . inf 

4 デバイスドライバのアップデートが完了したら、アレイコントローラドキュ 
メント&ツール CD を取り出します。 

5 システムを再起動します。 


3.1.2 ドライバディスクの作成 （Windows Server 2003 / 
Windows 2000 Server ) 

デバイスドライバのアップデートを行う前に、次の手順に従って、アレイコントローラド 
キュメント& ツール CD からドライバディスクを作成します。 

フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。 

1 フロッピーディスクをセットします。 

2 アレイコント ローラ ドキュメント& ツール CD をセットします。 

3 CD - ROM 内の次のフォルダから、使用する OS に対応したドライバをフロッ 
ピーディスクにコピーします。 

フロッピーディスクのぶ称についても、それぞれ次を参考にしてラベルに記載してく 
ださい。 


OS 

フォルダ名 

フロッピーディスク名称 

Windows 2000 Server 

¥Drivers¥Mega-SAS¥W2 に 

MegaRAID SAS Windows 2000 

Server Drivers Disk 

Windows Server 2003 

¥Drivers¥Mega-SAS¥W2K3 

MegaRAID SAS Windows Server 

2003 Drivers Disk 

Windows Server 2003 x64 

¥Drivers¥Mega-SAS¥W2K3x64 

MegaRAID SAS Windows Server 

200 3 for x64 Edition Drivers Disk 


P POINT 

► デバイスドライバの版数については、アレイコント ローラ ドキュメント& ツール CD 内の 
ReadmeJP . html をご覧〈ださい。 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


3.1.3ドライバのアツプデート (Windows Server 200 3) 


1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 アップデートを行う前にすベてのプログラムを終了します。 

3 「コントロールパネル」から「システム」を実行します。 

4 「ハードウエア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。 

5 「 SCSI と RAID コントローラ」をダブルクリックします。 

SCSI アダプタの一覧が表示されます。 

6 お使いの製品に合わせて、次のいずれかをダブルクリックします。 

- LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express 民 0 MB 
- LSI Logic MegaRAID SAS 8300 XLP RAID Controller 

• LSI Logic MegaRAID SAS 8408 E RAID Controller 

- LSI Logic MegaRAID SAS 8344 ELP RAID Controller 
- LSI Logic MegaRAID SAS 8880 EM 2 RAID Controller 
- RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 
「プロパティ」画面が表示されます。 

7 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」をクリックします。 

「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示されます。 

8 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。 

9 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、「次へ」をクリッ 
クします。 

10 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、「次へ」 
をクリックします。 

11 次のフロッピーディスクをセットし、「ディスク使用」をクリックします。 

• Windows Server 2003の場合 

「 MegaRAID SAS Windows Server 2003 Drivers Disk 」 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 

「 MegaRAID SAS Windows Server 2003 for x 64 Edition Drivers Disk 」 

12 「製造元のファイルのコピー元」に" A :¥" と入力し、 「 OK 」 をクリックします。 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


13 モデル欄から、手順6で指定したものと同じモデル名を選択し、「次へ」をク 
リックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 

14 ファイルのコピーが完了したら「完了」をクリックし、「ハードウ X アの更新 
ウィザード」画面を閉じます。 

15 「閉じる」をクリックして、「プロパティ」画面を閉じます。 

P POINT 

► 「システ厶設定の変更」画面が表示された場合は、「いいえ」をクリックして〈ださい。 

16 複数のアレイコントローラが搭載されている場合は、すべてのデバイスドラ 
イバをアップデートします。すべてのデバイスドライバのアップデートが完 
了するまで、手順6〜15を繰り返し行って〈ださい。 


17 すべてのデバイスドライバのアップデートが完了したら、システムを再起動 


します。 


P POINT 

► デバイスドライバが正し〈読み込まれていることを確認するには、デバイスマネージャの 「 SCSI と 
RAID コントローラ」に次のコントローラが表示されていることを確認して〈ださい（コントローラ 
名は製品によりいずれかが表示されます）。 

■ LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8300 XLP RAID Controller 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8408 E RAID Controller 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8344 ELP RAID Controller 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8880 EM 2 RAID Controller 
- RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 

また、現在読み込まれているデバイスドライバのバージョンを確認するには、上記のコントローラ名 
をダブルクリック後、「ドライバ」タブを選択して「バージョン」の部分をご覧〈ださい。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

118 



3.1 デバイスドライバのアップデート 


3.1.4 ドフイ /\の r ップっ ^ — 卜 （Windows 2000 server ) 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 アップデートを行う前にすベてのプログラムを終了します。 

3 「コントロールパネル」 から 「システム」 を実行します。 

4 「ハードウエア」タブを選択し、「デバイスマネージャ」をクリックします。 

5 「 SCSI と RAID コントローラ」をダブルクリックします。 

SCSI アダプタの一覧が表示されます。 

6 お使いの製品に合わせて、次のいずれかをダブルクリックします。 

- LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express 民 0MB 
- LSI Logic MegaRAID SAS 8300 XLP RAID Controller 
• LSI Logic MegaRAID SAS 8408 E RAID Controller 

「プロパティ」画面が表示されます。 

7 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」をクリックします。 

「デバイスドライバのアップグレードウィザード」画面が表示されます。 

8 「次へ」をクリックします。 

9 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 

10 「ディスク使用」をクリックし、フロッピーディスクドライブに 「MegaRAID 
SAS Windows 2000 Server Drivers Disk 」 をセツトします。 

11 「製造元のファイルのコピー元」に" A :¥" と入力し、 「 OK 」 をクリックします。 

12 モデル欄から、手順6で指定したものと同じモデル名を選択し、「次へ」をク 
リックします。 

デバイスドライバのインストールが開始されます。 

13 インストールが完了したら「完了」をクリックし、「デバイスドライバのアッ 
プグレードウィザード」画面を閉じます。 

14 「閉じる」をクリックして、「プロパティ」画面を閉じます。 

戶 POINT 

► 「システ厶設定の変更」画面が表示された場合は、「いいえ」をクリックして〈ださい。 
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3.1 デバイスドライバのアップデート 


15 複数のアレイコントローラが搭載されている場合は、すべてのデバイスドラ 
イバをアップデートします。すべてのデバイスドライバのアップデートが完 
了するまで、手順6〜14を繰り返し行って〈ださい。 

16 すべてのデバイスドライバのアップデートが完了したら、システムを再起動 
します。 


P POINT 

► デバイスドライバが正し〈読み込まれていることを確認するには、デバイスマネージャの 「 SCSI と 
RAID コントローラ」に次のコントローラが表示されていることを確認して〈ださい（コントローラ 
名は製品によりいずれかが表示されます）。 

■ LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8300 XLP RAID Controller 

■ LSI Logic MegaRAID SAS 8408 E RAID Controller 

また、現在読み込まれているデバイスドライバのバージョンを確認するには、上記のコントローラ名 
をダブルクリック後、「ドライバ」タブを選択して「バージョン」の部分をご覧〈ださい。 
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3.2 ホツトフイツクスの適用 


3.2 ホジトフイジクスの適用 


Windows 環境で 0 S を新規にインストールして本アレイコントローラを使用する場 
合は、必ずホットフィックスを適用してください。 



► ホットフィックスの適用時には、サーバに添付の PRIMERGY スタートアップディスク（機種によっ 
ては 「ServerStart Disci CD - ROM 」） を使用します。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 すべてのアプリケーションを終了します。 

3 PRIMERG 丫スタートアップディスク（機種によっては 「ServerStart Disci 
CD - ROM 」） をセットします。 

4 次のプログラムを実行し、ホットフィックスを適用します。 

• Windows 2000 Server の場合 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ HotFix ¥ Essential ¥ W 2 k ¥ Windows 2000 - KB 904374 - x 86- 
JPN.EXE 

• Windows Server 2003 Service Pack 1 の場合 

[ CD/DVD ドライブ]: ¥ HotFix ¥ Essential ¥ W 2 k 3¥ WindowsServer 2003 - KB 916048- 
x 86- JPN.exe 

• Windows Server 2003 x 64 Service Pack 1 の場合 

[ CD/DVD ドライブ] 

: ¥ HotFix ¥ Essential ¥ W 2 k 3 x 64¥ WindowsServer 2003 . WindowsXP - KB 916048 - x 64 - 
JPN.exe 
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ServerViewRAID の機能概要と動作条件 . 123 

ServerView RAID のインストール [ Windows ]. 130 

HDD チェックスケジューラのインストール [ Windows ] 133 
バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストール 
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ServerView RAID Manager の起動と終了 . 143 
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_第4章 

アレイの構ぶと管巧 

[ServerView RAW] 

ServerView RAID の機能概要や動作環境、イン 
ストール方法、使用方法などについて説明しま 
す。 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 


4.1ServerView RAID の機能概要と動作 
条件 


ServerView RAID について説明します。 

ServerView RAID は、アレイコントローラとアレイコントローラに接続されている 
ハードディスクとロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行 
うために使用します。 


4.1.1 ServerView RAID の概要 


0 S 上で、本アレイコントローラを監視/管理するためのソフトウエアです。 

ServerView RAID は、アレイコントローラ （ RAID コントローラ）に接続されたディスクアレ 
イシステムを管理するためのアプリケーシヨンです。 

ServerView RAID はクライアント-サーバ型のアプリケーシヨンとなっており、スタンドアロ 
ン環境だけでなく、ネットワーク経由でアレイコントローラを管理することもできます。 
ServerView RAID は ServerView RAID サービスと ServerView RAID Manager があります。 
ServerView RAID サービスと ServerView RAID Manager 間の通信には HTTPS が使用されます。 


# ServerView RAID サービス 

サーバにインストールされ、 0 S のサービスとして動作し、アレイコントローラの動作を監視 
します。 

# ServerView RAID Manager 

Web ブラウザと Java を使用したグラフィカルユーザインターフェースです 。 ServerView 
RAID Manager でアレイコントローラの管理や設定を行います。 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 



► PRIMERGY の安全な運用のため、アレイコントローラを使用する際は、必ず ServerView RAID (また 
は GAM ) をインス！''―ルしてください。 ServerView RAID (または GAM ) がインス！''―ルされてい 
ないと故障発生時に異常が検出できません。また保守作業が正し〈行えな〈なります。必ず 
ServerView RAID (または GAM ) をインス！ルして〈ださい。 

► ServerView RAID と GAM については、どちらか一方のみをインストールして〈ださい。どちらを使用 
するかは、アレイコントローラドキュメントんツール CD 内の ReadmeJP.html をご覧ください。 
ServerView RAID 対象機種に、誤って GAM をインストールしてしまった場合は、 GAM と HDD 
チェックスケジューラをアンインストールした後に、 ServerView RAID と HDD チェックスケジュー 
ラのインス 卜ールを行って〈ださい。 ServerView RAID と GAM を同時にインス I ''―ルした状態で 
サーバを運用しないでください。 

► ServerView RAID Manager は、アレイに対する管理やメンテナンスが必要な場合のみ起動するように 
してください。セキュリティの観点からも ServerView RAID Manager を常時起動してお〈ことは推 
奨しません。 ServerView RAID Manager ログイン中に、アクセス中のサーバがシャットダウンすると 
ServerView RAID サービスとの通信が不可能になり、 ServerView RAID Manager は無応答となるた 
め、操作ができない状態になります。この場合は、 ServerView RAID Manager が起動している Web 
ブラウザを閉じてください。 

► ServerView RAID では SSL を通信の暗号化のために使用しています。サーバ証明については未サポー 
卜ですので、ネットワーク■サーバの信頼性自体はお客様自身で確保していただ〈必要があります。 


4.1.2 ServerView RAID の使用条件 


ServerView RAID を正しく使用するためには、適切なサーバ環境が必要です。 
次の条件を満たしているか確認してください。 

■ ServerView RAID ( サーバの使用条件） 

ServerView RAID を使用する場合は、次の環境が必要です。 


項目 

説明 

Windows の場合 

Linux の場合 

ハードディスク 

OS のインストールパーテイシヨンに 
150MB な上の空き容量があること 

/opt 配下に 150 MB な上の空き容量が 
あること 

アプリケーション 

TCP/IP、 SNMP サービス 、 ServerView Operations Manager がインストールされて 
いること 

OS 

本アレイ コン トローラが搭載されているサーバのサポート OS 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6 な降 

Mozilla Firefox 1.0.4 が降 

SeaMonkey 1.0.3 が降 

Java 

Java 12 Runtime Environment Standard Edition VI.5.0 06 が降 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 



► デバイスドライバ、 ServerView RAID は、必ず!^社指定のものをインストールしてください。 

► ネットワーク設定は正しく行って〈ださい。ネットワーク設定に問題があると、 ServerView 

Operations Manager でアレイの状態を監視できなくなったり、イベントが通知されな〈なったりする 
ことがあります。 

►アレイコント ローラの 監視には、 ServerView Operations Manager から通知される 0S イベント ログ 
(ソース： Fujitsu ServerView Services )、 または ServerView RAID から通知される OS イベント ログ 
および /var/log/messages (ソース： ServerView RAID) をご賣〈ださい。 ServerView Operations 
Manager と ServerView RAID の両方からイベントが通知されている場合は、 ServerView Operations 
Manager の イベントを優先してください。通知される ログの一 覧については、 「付録 A ServerView 
RAID イベント ログー 覧」 （一 P.300) をご覧〈ださい。 

► 次のいずれかの環境でご使用の場合、 ServerView RAID のインストール先サーバには Web ブラウザお 
よび Java は必須ではありません。ただし、アレイを管理するために、ネットワーク上にサーバやク 
ライアント PC などこれらのソフトウXアが動作する環境が必要です。 

- Windows Server 2008 で Server Core インストールの環境を使用する場合 
- RHEL5(lntel64) 、 RHEL-AS4(EM64T) 、 RHEL-ES4(EM64T) 

■ ServerView RAID Manager ( クライアント PC で管理する場合） 

ServerView RAID Manager をサーバとは別のクライアント PC で使用する場合は、クライアン 

卜 PC に次の環境が必要です。 


項目 

説明 

ネットワーク 

ネットワークに接続し、 TCP/IP が使用できること 

入力装置 

マウス、またはその他のポインティングデバイス 

プロセッサ 

Pentium ⑧ 500MHz な上 （ 1GHz な上推奨） 

メモリ 

512MB な上 （ 1GB な上推奨） 

ディスプレイ 

800 X 600 な上の解像度 （1024 x 768 な上を推奨）、 256 色が上 

OS 

Windows Server 2008 

Windows Server 2003 SPl が降 

Windows 2000 Server ServicePack4 が降 

Windows Vista 

Windows XP 

Windows 2000 Professional ServicePack4 が降 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6 な降 

Java 

Java 2 Runtime Environment Standard Edition V1.5.0 06 が降 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 


4.1.3 ServerView RAID へのアク七ス権限 

ServerView RAID の機能を使用するには、 ServerView RAID Manager にログインする必要があ 
ります。 

ログイン時の ユーザ 認証は 0S に登録されている ユーザ アカウントで行われます。 ユーザ ア 
カウントによって実行できる機能が制限されます。次の2種類のアクセス権限があります。 

■ ユーザ 権限 

ユーザ 権限は、主に、アレイコントローラやハードディスク/ロジカルドライブの状態確認 
を行う場合に使用する権限です。 ユーザ 権限を使用するには、 「raid-usr」 グループに所属し 
ている ユーザのユーザぶ とパスワ ー ドで ServerView RAID Manager にログインします。 
r raid-usr J グループは必要に応じて作成してください。 

ユーザ 権限では、アレイ コントロー ラや ハード ディスク /ロジカル ドライブなどの RAID サ 
ブシステムの詳細な情報や設定、状態を確認できます。ディスクアレイ構成の変更、 ハード 
ディスクの リビルド、 アレイ コントロー ラや ServerView RAID に関係する各パラメータの変 
更などはできません。 

P POINT 

► ユーザ権限では、アレイの構成を行うなどの操作はできません。アレイの操作や設定の変更を行う必 
要がない場合は、ユーザ権限でログインすることをお割めします。 

■ 管理者権限 

アレイコントローラやハードディスク、ロジカルドライブの管理、メンテナンス、および設 
定を行うための権限です。管理者権限を使用するには、 「raid-adm」 グループ、または 
「Administrators」 グループ （Windows の場合）、 「root」 グループ （Linux の場合）に所属して 
いるユーザで ServerView RAID Manager にログインします。ユーザ権限で使用できる機能に 
加えて、ディスクアレイ構成の作成と変更、ハードディスクのリビルド、ロジカルドライブ 
の整合性確保、ハードディスクステータスの変更など、すべての機能が使用できます。 



► 管理者権限で ServerView RAID を使用する場合、操作によってはアレイコントローラ内のデータを失 
う可能性があります。本書をよ〈お読みになったうえで、ミ主意してお使いください。 

P POINT 

►「「aid-adm」 グループは必ず作成して〈ださい。 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 


4.1.4 Linux 環境でのご使用について 


Linux 環境で使用する場合、 Linux 用デノくイスドライノくと ServerView RAID のインストールを 
行う必要があります。 

Linux 用デバイスドライバについては、インターネット情報ページの 「 PRIME 民 GY の Linux 
'晴幸良」 ( http :// primeserver . f 叫 itsu . com / pnmer な/ software / limix /) どご覧になり、インストー-ノレに 
必要なドライバ類をダウンロードしてください。また、インストール手順については、ダウ 
ンロー ドしたファイルの中にある マニュアルを ご覧ください。 

Linux 用 ServerView RAID については、アレイコントローラドキュメント&ツール CD 内の 
Readme JRhtml をご覧になり、インストールに必要なモジュール類およびインストール手順を 
入手してください。 

P POINT 

RHEL5(lntel64)、RHEL-AS4(EM64T)、RHEL-ES4(EM64T) 環境でご使用の場合 

► RHEL5(lnte 旧4)、 RHEL-AS4(EM64T)、RHEL-ES4(EM64T) システ厶のサーバ上では Java プラグイン 
が動作しません。サーバ上で直接 ServerView RAID Manager を起動した場合、アレイコントローラ 
の管理はできません。 

RHEL5(lnte 旧4)、 RHEL-AS4(EM64T)、RHEL-ES4(EM64T) システムのサーバ上でアレイコントロー 
ラを管理するには、 Windows のサーバまたはクライアント PC で ServerView RAID Manager を実行 
してリモート管理を行います。 

リモート管理する場合の構成については、 「4.1.5ネットワーク経由での操作について」（一 P.127 ) を 
ご覧ください。 ' 

ん1.5ネットワーク経由での操作について 


ネットワーク環境下では、ネットワークで接続されたサーバ、またはクライアント PC から 
サーバのアレイを監視.管理することができます。 

ServerView RAID がインストールされているサーバのディスクアレイを、他のサーバまたは 
クライアント PC 上の ServerView RAID Manager から管理する場合の構成は次のようになりま 
す。 


Windows サーバ 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 


P POINT 

► 1つの ServerView RAID Manager で管理できるサーバは1台です。 

1台のクライアント PC またはサーバから複数のサーバのディスクアレイを管理する場合は、管理対 
象サーバそれぞれに対して ServerView RAID Manager を起動します。 

► 途中にファイアウォールなどが存在する環境では 、 ServerView RAID が使用しているポートのブロッ 
クを解除するなどのネットワークの設定が必要です。 

ServerView RAID では TCP のポート3173を使用します。 

► Windows Server 2008など、 OS によっては OS インス！ - ル後にデフオルトでファイアウオールが有 
効化されています。ネットワークに接続された他のサーバまたはクライアント PC から ServerView 
RAID Manager を使用する場合は 、 ServerView RAID で使用するポートのブロックを解除してくださ 
い。 

■ ServerView AlarmService との関連について 

ServerView RAID では、アレイコントロー ラのイベントを ServerView AlarmService を使用し 
て サーバの OS イベントログに記録することができます。リモートでディスクアレイ の 監視 
を行う場合には、クライアント PC にも ServerView Console または ServerView AlarmService を 
インストールすることで、クライアント PC の OS イベントログにアレイコントローラのイべ 
ントを記録することができます。クライアント PC にも ServerView AlarmService をインス 
トールした場合の構成は次のようになります。 


Windows サーバ 
または 

クライアント PC Windows サーバ、または Linux サーバ 




► サーバ本体には必ず ServerView Operations Manager をインストールしてくださし、。 
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4.1ServerView RAID の機能概要と動作を件 


4.1.6 ServerView RAID と GAM との混をについて 


同ーネットワーク内で ServerView RAID と GAM を使用している場合、管理用のクライアン 
卜 PC または、 Windows サーバで ServerView RAID Manager と GAM Client を同時に使用する 
ことができます。 

次のような構成にすることができます。 



また、管理用クライアント PC または、 Windows サーノくに ServerView Operations Manager がイ 
ンストールされている場合、 ServerView Operations Manager の RAID Manager 連携を使用する 
ことで ServerView Operations Manager によって管理されているサーノくに対して、 ServerView 
RAID Manager または、 GAM Client を起動することもできます。 RAID Manager 連携の詳細に 
ついては、『 ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』の「 RAID Manager 連携」をご 
覧ください。 



► ServerView RAID をインストールした Windows サーバに、 GAM Client をインストールする場合は、 
GAM Client のみをインストールし、 GAM Server はインス I ''―ルしないようにしてください。 

► 1つの GAM Client から管理可能な GAM Server は、最大で100台です。100台を超えるサーバを同時に 
管理する場合は、100台のサーバにつき1台の GAM Client 用 Windows サーバ、またはクライアント 
PC が必要になります。 

► 複数の GAM Server 版数が混在している場合、 GAM Client には、 GAM Server の最新の版数が上の版数 
を使用して〈ださい。 
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4.2 ServerView RAID のインス I —ル [Windows] 


4.2 ServerView RAID のインストール 
[Windows] 


Windows サーバに ServerView RAID をインストールする手順について説明します。 



► ServerView RAID の上書きインストールは、版数によって可能なものと不可能なものがあります。 

-現在インストールされている版数が V2.0.X または V2.1.X の場合は、上書きインストールはできませ 
ん。あらかじめ現在インストールされている ServerViewRAID をアンインストールしてから、新規 
インストールを行ってください。 

■現在インストールされている版数が V2.3.X が上の場合は、上書きインストールが可能です。そのま 
まが降のインストール作業を実施してください。 

■いずれの版数の ServerView RAID でも、版数を下げるような上書きインストールはできません。何 
らかの理由で版数を下げる必要がある場合は、あらかじめ現在インストールされている ServerView 
RAID をアンインストールしてから、新規インストールを行って〈ださい。 

► アレイコントローラで発生したイベントを OS のイベントログに記録するために、必ず ServerView 
Operations Manager をインストールして、イベントロギングの設定を行って〈ださい。詳しくは 
『ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』をご覧ください。 


4.2.1 ServerView RAID のインストール 


次の手順に従って 、 ServerView RAID のインストールを行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 ServerView RAID をインストールする前に、次の準備をします。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

. 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットしてくださ 
い。 

• すべてのアプリケーションを終了してください。 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了して〈ださい。「イベント 
ビューア」や「サービス」、「コンピュータの管理」などを実行したままインストールを行う 
と、正常にインストールされないことがあります。 
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4.2 ServerView RAID のインス I —ル [ Windows ] 


3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
パス名を入力して roKj をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ RAIDTOOL ¥ SVRAID ¥ Windows ¥ ins ね ll.bat 

コマンドプロンプトに 「 Installation of ServerView RAID has started .」 と表示され、 
ServerView RAID のインストールが開始されます。 

P POINT 

► Windows Server 2008で Server Core インス I —ルの環境をご使用の場合は、スタートメニュー 
を使用できません。次のコマンドを実行して〈ださい。 

cd /d [CD/DVD ドライフ] : ¥RAIDTOOL¥SVRAID¥Windows 
install.bat 


4 コマンドプロンプトに 「Installation of ServerView RAID has finished 」 と表示 
されたら、 【 Enter 】 キーを押します。 

コマンドプロンプトが閑じます。 

5 システムを再起動します。 

6 再起動後、 Windows のユーザアカウントを作成、設定します。 

►管理者権限用ユーザアカウント 

1 .ServerView RAID の管理者権限用の任意のユーザアカウントを作成します。 

2. 「 raid - adm 」 グルー プを作成します。 

3. 管理者権限用のユーザアカウントが 「「 aid - adm 」 グループ、または 
rAdministrators J グループに所属するように設定します。 


►ユーザ権限用ユーザアカウント 

1 .ServerView RAID のユーザ権限用の任意のユーザアカウントを作成します。 

2. 「 raid - usr 」 グループを 作成します。 

3. ユーザ権限用のユーザアカウントが 「「 aid - usr 」 グループに所属するように設定し 
ます。 

ユーザ 権限用の ユーザ アカウントは 「 raid - adm 」 グループに 所属しないようにし 
てください。 



► ServerView RAID のアカウントを作成する際は、「ユーザは次回ログオン時にパスワードの変 
要が必要」チ X ックボックスのチ X ックを外してくださし、。 

また、通常は「パスワードを無期限にする」のチェックボックスにチェックを入れてくださ 
し 、。 ServerView RAID Manager ではユーザアカウントのパスワード期限切れやパスワード未 
設定の状態に対してログイン時に警告を表示せず、無効なアカウントと判断するため、上記の 
ように設定しないと 、 ServerView RAID Manager に正常にログインできなくなる場合があり 
ます。 


P POINT 

► 各ユーザアカウントは、 OS のユーザアカウントとして作成します。 
►「「 aid - adm 」 グループは必ず作成して〈ださい。 
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4.2 ServerView RAID のインス I —ル [Windows] 


4.Z.2 ServerView RAID の / ンィンスト ー J レ 

ServerView RAID をアンインストールする場合は、次の手順で行ってください。 



► ServerView RAID のアップデートが必要な場合などを除いて、通常 、 ServerView RAID はアンインス 
トールしないでください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 



► アンインストールを行う前に、すべてのプログラ厶を終了します。 

「イベントビユーア」や「サービス」、「コンピュータの管理」などを起動したままアンインス 
トールを行うと、正常にアンインストールされません。必ずすベてのプログラ厶を終了してく 
ださい。 

2 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

3 「アプリケーションの追加と削除」 （ OS によっては「プログラムの追加と削 
除」）を起動します。 

4 アプリケーションー覧から 、 「ServerView RAID 」 を選択し、「削除」（環境に 
よっては「選択と削除」）をクリックします。 

「コンピュータから ServerView RAID を削除しますか？」とメッセージが表示されます。 

5 「はい」をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 

6 アンインストール後、次のメッセージが表示されたら 「 Yes 」 をクリックしま 
す。 

You must restart your system for the conflauration changes made to 
ServerView RAID to take effect.". 

システムが再起動します。 

P POINT 

► Windows Server 200 8 で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、 ServerView RAID のアン 
インストールは次の手順で行ってください。 

1. 管理者権限で Windows にログインします。 

2. コマンドプロンプトから次のコマンドを実行します。 

wmic product where name="ServerView RAID Manager" call uninstall 

3. システ厶を再起動します。 
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4.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 


4.3 HDD チェックスケジューラのインス 
卜ール [Windows] 


HDD チ X ックスケジューラは、定期的に整合性確保による媒体チ X ックを実行し 
て、ハードディスクの媒体エラーを検出■修正するためのツールです。ここでは、 
Windows サーバに HDD チェックスケジューラをインストールする手順について説 
明します。 



► HDD チェックスケジューラは、必ずインス！ルしてください。また、必ず ServerViewRAID のイン 
ストール後にインストールを行つてください。 

► HDD チェック中は、ロジカルドライブに対する I / O 性能が多少低下（最大で約30%程度）します。イ 
ンストール後は、 「4.3.2 HDD チェック開始時間の変更方法」（一 P .134) をご覧になり、なるべく業 
務への影響がかさい時間帯に実行されるように開始時刻を設定してください。 

なお、 HDD チェックスケジューラをインストールすると、デフオルトで毎日12:00に実行されるよ 
うに設定されています。 

P POINT 

► HDD チェックスケジューラの機能概要については、 「1.3.7 HDD チェックスケジューラ」（一 P .：36) を 
ご覧ください。 

► HDD チェックスケジューラは、 OS 標準のスケジュール機能 （ Windows の場合は AT コマンド、 Linux の 
場合は Cron ) を利用して、定期的に整合性確保を実行しています。 

► HDD チ X ックは、週1回が上の定期実行をお勧めします。 

► HDD チ X ック実行中にサーバが再起動またはシャットダウンされた場合は、次回起動時に前回の位置 
から HDD チ X ックが継続されます。 


4.3.1 HDD チェックスケジューラのインス I ル 


次の手順に従って、 HDD チェックスケジューラのインストールを行います。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 HDD チェックスケジューラをインストールする前に、次の準備をします。 

• ServerView RAID がインストールされていることを確認してください。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

• 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットしてくださ 
い。 

• すべてのアプリケーションを終了してください。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

133 








4.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了して〈ださい。「イベント 
ビューア」や「サービス」、「コンピュータの管理」を実行したままインストールを行うと、正 
常にインストールされないことがあります。 

3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
ファイル名を入力して 「 OK 」 をクリックします。 

[ CD/DVD ドライブ] :¥ RAIDTOOL ¥ HDDCS ¥ Windows¥ins ね ll.bat 

コマンドプロンプトに 、 「Installing HDD Check Scheduler .」 と表示されます。 

P POINT 

► Windows Server 2008で Server Core インス I —ルの環境をご使用の場合は、スタートメニュー 
を使用できません。次のコマンドを実行して〈ださい。 

cd /d [CD/DVD ドライフ] : ¥RAIDTOOL¥HDDCS¥Windows 
install.bat 

4 「Installation of HDD Check Scheduler has finished 」 と表示されたら、 【 Enter 】 
キーを押します。 

コマンドプロンプトが閉じます。 

P POINT 

► HDD チェックスケジューラの初回インストール時は、デフオルトで毎日12:00に HDD チェックが実行 
されるように設定されています。 

► HDD チ X ックスケジューラを上書きインストールした場合は、が前に設定した開始時刻が引き継がれ 
ます。 

4.3.2 HDD チェック開始時間の変更方法 


HDD チ： n ックの開始時間の変更は、 OS の AT コマンドを使用して行います。開始時間を変 
更する場合は、次の手順に従って操作してください。 

P POINT 

► HDD チエックは、週1回が上の定期実行をお割めします。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

P POINT 

► Windows Server 2008で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、あらかじめコマン 
ドプロンプトが起動しているため、この手順は必要ありません。 

3 「 AT 」 と入力し、 【 Enter 】 キーを押します。 
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4.3 HDD チェックスケジューラのインス I ル [ Windows ] 


4 コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 

C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 

C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥HDDchk.bat 

例： AT コマンドの出力が次の場合は、 ID 二13となります。 

C : ¥Documents ana Settings¥Aaministrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎月曜日金曜日 10:00 "C : ¥Program Files (x8 6 ) ¥Fu j itsu 

¥F5FBFE01¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMyLogs.exe" 

13 毎月曜日火曜日 12:00 "C : ¥Program Files (x8 6) ¥Fu j itsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat" 

5 現在登録されている HDD チェックスケジュールを削除します。 

次のコマンドを実行してください。 

AT < 手順 4 で 控えた ID> /delete 
例： AT 13 / delete 

6新規にスケジュールを登録します。 HDD チェックを実行したい時間に、 AT コ 

マンドで次のコマンドラインを登録します。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 
C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥HDDchk.bat 

AT コマンドで定期実行を指定するには、次のコマンドを実行します。 

AT < 開始時刻 > /every: く曜日 > " コマンドライン " 

. 毎週金曜日18:00から HDD チェックを定期実行する場合 

(Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合） 

AT 18:00 / every : F "C : ¥Program Files¥Fujitsu 
Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat’’ 

. 毎日 21:00 から HDD チェックを定期実行する場合 

(Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合） 

AT 21:00 /every :M, T, W, Th, F ふ Su ’,C:¥Program Files (x8 6) ¥Fu j itsu 
Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat" 
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4.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 


P POINT 

► 曜日の指定は、月曜曰から順に、次のスペルの頭文字で指定できます。 


月 

乂 

水 

木 

金 

± 

曰 

M 

T 

W 

Th 

F 

S 

Su 


► AT コマンドの詳しい使用方法については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

► HDD チェックが設定した時間に正し〈実行されているかを確認するには、 OS のアプリケー 
シヨンログで指定した時間に次のログが記録されていることを確認してください。設定した時 
間に次のログが記録されていない場合は、設定を見直して〈ださい。 


ソース ： 

Fujitsu 

ServerView Services 

種類 : 

:情報 


イベント ID 

: 1 


説明 

: Adapter 

LSI MegaRAID SAS xx (x): MDC started on 

Locrica 丄 Drive x (Server xxx) 


を：説明の X の部分にはお客様の環境により、任意の文字列または数字が入ります。 


ん 3.3 HDD チェックスケジユーラのアンインス !" 一 y ! レ 

HDD チェックスケジューラをアンインストールする場合は、次の手順で行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

P POINT 

► Windows Server 2008 で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、あらかじめコマン 
ドプロンプトが起動しているため、この手順は必要ありません。 

3 「 AT 」 と入力し、 【 Enter 】 キーを押します。 

4コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 
C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥HDDchk.bat 
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4.3 HDD チェックスケジューラのインス I ル [ Windows ] 


例： AT コマンドの出力が次の場合は、 の 二13となります。 


C : ¥Documents and Settings¥Administrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎月曜日金曜日 10:00 "C : ¥Program Files (x8 6 ) ¥Fu j itsu 

¥F5FBFE01¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMyLogs.exe" 

13 毎月曜日火曜日 12:00 "C : ¥Program Files (x8 6) ¥Fu j itsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat" 


5 現在登録されている HDD チ X ックスケジュールを削除します。 

次のコマンドを実行してください。 

AT く手順 4 で控えた ID> /delete 
例 ： AT 13 /delete 
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4.4 バッテリリキヤリブレーシヨンスケ ジユー ラのインス I ル [ Windows ] 

4.4 バジテリリキヤリブレーシヨンスケ 
ジユーラのインスト ー V レ [ Windows ] 


バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラは、次の製品において定期的にバッテ 
リのリキヤリブレーシヨンを実行するためのツールです。ここでは Windows サー 
バにバッ テリ リキヤリブレーシヨンスケジューラをインストールする手順について 
説明します。 

-バッテリを搭載した MegaRAID SAS 300-8E ROMB 
- MegaRAID SAS 8408E 
-バッテリを搭載した MegaRAID SAS 8344ELP 
-バッテリを搭載した MegaRAID SAS 8880EM2 
-バッテリを搭載した RAID 5/6 SAS based on LSI MeaaRAID 



► 本ツールをご使用になる前に、 「1.3.8バッテリバックアップユニット （ BBU )」 （一 P .37) もご覧〈だ 
さい。 

► リキヤリブレーシヨンは連続通電状態で12時間必要となります。また、リキヤリブレーシヨン中は、 
ライトバックに設定されているロジカルドライブが、安全のためライトスルー動作となりますので、 
「4.4.2バッテリリキヤリブレーシヨン開始日時の変更方法」（一 P .140) をご覧になり、なるべく業務 
への影響がかさい時間帯に実行されるように開始日時を設定してください。 


P POINT 

► MegaRAID SAS 8300 XLP では、本ツールのインストールと定期的なリキャリブレーシヨンの必要は 
ありません。 

► バッテリリキャリブレーシヨンスケジユーラは、 OS 標準のスケジユール機能 （ Windows の場合は AT 
コマンド、 Linux の場合は Cron ) を利用して、定期的にリキャリブレーシヨンを実行します。 

► バッテリのリキャリブレーシヨンは1〜2ヶ月に1回程度の実行をお割めします。 

► バッテリのリキャリブレーシヨン中にサーバが再起動またはシャットダウンされた場合は、次回起動 
時にリキヤリブレーシヨンが初めから開始されます。 
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4.4 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインスIル [Windows] 


4.4.1 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストー 
ル 


次の手順に従って、バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストールを行います。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラをインストールする前に、次の 
準備をします。 

• ServerView RAID がインストールされていることを確認してください。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

• 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットしてくださ 
い。 

• すべてのアプリケーションを終了してください。 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了してください。「イベント 
ビューア」や「サービス」、「コンピュータの管理」を実行したままインストールを行うと、正 
常にインストールされないことがあります。 

3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
ファイル名を入力して 「0 K 」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ ] :¥RAIDTOOL¥BATRCS¥Windows¥ins ね ll.bat 

コマンドプロンプトに、「 Installing Battery Recalibration Scheduler . 」と表示されます。 

PPOINTV 

► Windows Server 2008で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、スタートメニュー 
を使用できません。次のコマンドを実行して〈ださい。 

cd /d [CD/DVD ドライフ」： ¥RAIDTOOL¥BATRCS¥Windows 
insta 丄 1 .bat 

4 「Installation of Battery Recalibration has finished 」 と表示されたら、 【 Enter 】 
キーを押します。 

コマンドプロンプトが閑じます。 

P POINT 

► バッテリリキャリブレーションスケジューラの初回インストール時は、デフオルトで毎月1日11:00に 
リキャリブレーションが実行されるように設定されています。 

► バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラを上書きインストールした場合は、が前に設定した開始 
日時が引き継がれます。 
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4.4 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインス I ル [ Windows ] 


ん4.2バッテリリキヤリブレーシヨン開始日時の変更方法 

バッテリリキヤリブレーシヨンの開始日時の変更は、 OS の AT コマンドを使用して行いま 
す。開始日時を変更する場合は、次の手順に従って操作してください。 

P POINT 

► バッテリリキヤリブレーシヨンは 1 〜 2 ヶ月に 1 回程度の定期実行をお割めします。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

P POINT 

► Windows Server 2008 で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、あらかじめコマン 
ドプロンプトが起動しているため、この手順は必要ありません。 

3 「AT」 と入力し、 に nter 】 キーを押します。 

4 コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 
C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥Batrec.bat 

例： AT コマンドの出力が次の場合は、の=7となります。 

C : ¥Documents and Settinas¥Administrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎 月曜日金曜日 10:00 "C : ¥Program Files (x8 6 ) ¥Fu j itsu 

¥F5FBFE01¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMyLogs.exe" 

6 毎 月曜日义曜日 12:00 "C : ¥Program Files (x8 6) ¥Fu j itsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat’’ 

7 毎 1 11:00 "C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat" 

5 現在登録されているバッテリリキャリブレーシヨンのスケジュールを削除し 
ます。 

次のコマンドを実行してください。 

AT < 手順 4 で控えた ID> /delete 
例 ： AT 7 / delete 
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4.4 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインス I ル [ Windows ] 


6 新規にスケジュールを登録します。バッテリリキヤリブレーシヨンを実行し 
たい日時に、 AT コマンドで次のコマンドラインを登録します。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 
C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥Batrec.bat 

AT コマンドで定期実行を指定するには、次のコマンドを実行します。 

AT < 開始時刻 > /every:< 日付> "コマンドライン" 

毎月15日8:00からバッテリのリキヤリブレーシヨンを定期実行する場合 

(Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合） 

AT 8:00 / every : 15 "C : ¥Program Files¥Fujitsu 
Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat ，， 


P POINT 

► AT コマンドの詳しい使用方法については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

► バッテリリキャリブレーシヨンが正し〈設定されているかを確認するには、コマンドプロン 
プトで 「 AT 」 を入力し、表示された結果を確認してください。 

手順6で設定した日付、時間、コマンドラインが正し〈設定されていることを確認してくださ 
い。 


4.4.3 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのアンインス 
トール 


バッテリリキャリブレーシヨンスケジューラをアンインストールする場合は、次の手順で 
行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」（または「プログラム」）一「ア 
クセサリ」一「コマンドプロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプ 
卜を起動します。 

P POINT 

► Windows Server 2008で Server Core インストールの環境をご使用の場合は、あらかじめコマン 
ドプロンプトが起動しているため、この手順は必要ありません。 

3 「AT」 と入力し、に nter】 キーを押します。 
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4 コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2008 (64- bit ) / Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat 

• Windows Server 2008 (32- bit ) / Windows Server 2003 / Windows 2000 Server の場合 
C:¥Program Files¥Fujitsu Siemens¥RAID¥FJu 川 s¥Batrec.bat 

例： AT コマンドの出力が次の場合は、 ID 二7となります。 


C : ¥Documents and Settings¥Administrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎 月曜日金曜日 10:00 "C : ¥Program Files (x8 6 ) ¥Fu j itsu 

¥F5FBFE01¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMyLogs.exe" 

6 毎 月曜日义曜日 12:00 "C : ¥Program Files (x8 6) ¥Fu j itsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥HDDchk.bat" 

7 毎 1 11:00 "C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu 

Siemens¥RAID¥FJutils¥Batrec.bat" 

5 現在登録されているバッテリリキャリブレーシヨンのスケジュールを削除し 
ます。 

次のコマンドを実行してください。 

AT く手順 4 で控えた ID> /delete 
例 ： AT 7 / delete 
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4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了 


4.5 ServerView RAW Manager の起動 

と終了 


ServerView RAID Manager の起動と終了方法について説明します。 

4.5.1 ServerView RAID Manager 使用前の準備と留意事項 

ServerView RAID Manager を使用する前に、必要な Web ブラウザの設定を行ってください。 
また、次の留意事項にっいてもご確認ください。 

• 全体の留意事項 

• ServerView RAID Manager は Java プラグインを利用します 。 ServerView RAID Manager を利 
用するサーバまたはクライアント PC には Java のインストールを行ってください。 Java が 
インストールされていない場合は、 P 民 IMERGY スタートアップディスク内の 『ServerView 
Operations Manager ユーザーズガイド』の「第2章インストール」一 r Java ™ 2 Runtime 
Environment Standard Edition のインストール」をご覧になり、インストールを行ってくだ 
さい。 

. RHEL - AS 4( EM 64 T )、 RHEL - ES 4( EM 64 T ) 上では Java プラグインが動作しません。そのた 
め、 RHEL - AS 4( EM 64 T )、 RHEL - ES 4( EM 64 T ) の環境でアレイコントローラを管理するに 
は、 Windows のサーバまたはクライアント PC を用意して ServerView RAID Manager を実 
行してください。 

• サーバ本体で ServerView RAID Manager を使用する場合は、サーノく自身の IP と localhost に 
はプロキシサーバを使用しないように設定してください。 

. Web ブラウザの「戻る」/「進む」ボタンや、「最新の状態に更新」/「更新ボタンは 
ご使用にならないでください。 

• Windows Server 2008で Server Core インストールの環境では Web ブラウザが動作しません。 
アレイコントローラを管理するには、 「 ■ ServerView RAID Manager (クライアント PC で 
管理する場合)」 (―> P .125) に記載されている環境を用意して 、 ServerView RAID Manager 
を実行してください。 

# Web ブラウザが Internet Explorer の場合 

- SSL を有効に設定してください。 

「ツール」メニュ^->「インターネットオプション」一「詳細設定」一「セキュリティ」 

で SSL 3.0 および TSL 1.0 を有劾にしてください。 

- Web ブラウザ起動後、次の操作を行って Web サイトのゾーン設定を追加してください。 

1 .Internet E 邓 lorer の「ツール」メニューから、「インターネットオプション」を選択し 
ます。 

2. 「セキュリティ」タブをクリックし、「イントラネット 」 （Internet Explorer 7の場合は 
「ローカルイントラネット」）または「信頼済みサイト」を選択します。 
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3. 「サイト 」 （Windows 2000 Server の場合は「詳細」）をクリックし 、 ServerView RAID 
をインストールした サーバの URL ( https ://< サーバぶ または サーバの IP アドレス >) 
を追加します。 

4. 「閉じる」をクリックします。 

5. 「レベルのカスタマイズ」をクリックします。 

6. 「 ActiveX コントロールとプラグインの実行」を「有劾にする」に設定します。 

参 Web ブラウザが Mozilla Firefox / SeaMonkey の場合 

「編集」メニュ->「設定」を選択し、設定ウィンドウ内で次の項目を有効にしてください。 

.「SSL 2.0」と 「SSL 3.0」 

• 「 Java を有劾にする」 

4.5.2 ServerView RAID Manaqer の起動と ログ イン 

ServerView RAID Manager を起動するには、次のホ法があります。 


• 「スタート」ボタンから起動する 

「スタート」ボタンから ServerView RAID Manager を起動します。 

ServerView RAID がインストールされている Windows 環境のサーバでのみ使用できる起動ホ 
法です。 

# ServerView Operations Manager から起動する 

ServerView Operations Manager の RAID Manager 連携機能を用いて ServerView RAID Manager 

を起動します。 

ServerView Operations Manager から ServerView RAID Manager を起動するホ法については、 
PRIME 民 GY スタートアップディスク内の 『 ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』 
の 「 RAID Manager 連携」をご覧ください。 

•サーバ名または、 IP アドレスを直接指定して起動する 

サーバのホスト《または IP アドレスを直接指定して ServerView RAID Manager を起動しま 
す。この起動ホ法を用いることで、リモートのクライアント PC から対象サーバのアレイコ 
ントローラを管理できます。 

1 ServerView RAID Manager を起動します。 

►「スタート」ボタンから起動する 

ご使用の ServerView RAID の版数により操作ホ法が異なります。 

• ServerView RAID v 4.0. x が上の版数をご使用の場合 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」（または「プログラム」）一 「Fujitsu 
ServerView 」 一 「RAID Manager 」 一 「RAID Manager 」 の順にクリックします。 

• ServerView RAID v 3. 1 .9 り^下の版数をご使用の場合 

「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」（または「プログラム」）一 「Fujitsu 
Siemens 」 一 「ServerView RAID Manager Start 」 の順にクリックします。 
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►サーバ名または IP アドレスを直接指定して起動する 

1. Web ブラウザを起動します。 

2. 次の URL を入力し、 【Enter】 キーを押します。 

https :// くサーバぶ または サーバの IP アドレス >:3173/ 

P POINT 

► 「セキュリティの警告」が表示された場合は、「はい」をクリックして続行してください。 

► Java 起動時に次のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックして続行して〈ださし、。 

- 「 Web サイトの証明書が無効です。続行しますか？」 

-「この Web サイトの証明書を検証することはできません。続行しますか？」 

► Java 起動時に、「サイトの名前が証明書の名前と一致しません。アプリケーシヨンを実行しま 
すか？」と表示された場合は、「実行」をクリックして続行して〈ださい。 

ServerView RAID Manager が起動すると、ログイン画面が表示されます。 




► ServerView RAID Manager を起動する際に、 Java 起動時のポップアップを長時間放置した場 
合、次の画面が表示されて ServerView RAID Manager が起動できない場合があります。この 
場合は、一度 Web ブラウザを閉じてから、再度 ServerView RAID Manager を起動してくださ 
い。 
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2 「 Username 」 にユーザ名を入力します。 

-管理者権限でログインする場合 

raid - adm グループ、または Administrators グループ （ Windows の場合）、 root グループ 
( Linux の場合）に属しているユーザぶを入力します。 

. ユーザ権限でログインする場合 
raid-usr グループに属しているユーザぶを入力します。 

3 「Password」 にパスワードを入力します。 

4 「 Login 」 をクリックします。 

ServerView RAID Manager のメイン画面が表示されます。 


P POINT 

► ログイン時にパスワードを間違えると、パスワードを入力し直す際に入力できないことがあり 
ます。この場合は、一度 「 Username :」 をクリックしてからューザアカウントとパスワードの 
巧入力を行ってください。 

► ServerView RAID Manager では、使用できる機能がアクセス権限で制限されています。アクセ 
ス権限については、 「4.1.3 ServerView RAID へのアクセス権限」（一 P .126) をご覧ください。 

► ログイン画面の言語選択ボタンは、 [1^ の状態から変更しないでください。 

► ログイン後に次のイベントが記録された場合、前回の ServerView RAID Manager 終了時の操作 
が正しい手順で行われなかった可能性があります。ただし、今回のログイン時には、そのまま 
操作を継続できますので問題ありません。 

ID : 10172 

Event : User xxxxx ( amRUI ) logged out 


4.5.3 ServerView RAID Manager の終了 

ServerView RAID Manager を終了するホ法について説明します。 

1 ServerView RAID Manager のメニユーバーで 「 File 」 メ ニユーから 「 Exit 」 を 

クリックします。 

ログイン画面が表示されます。 

2 Web ブラウザを終了します。 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


4.6 ServerView RAW Manager の面面 

« 成 


ServerView RAID Manager を使用する際に表示される各画面、各ボタン、および各 
メニュー項目について説明します。 

4.6.1 起動画面の構成と機能 


ServerView RAID Manager を起動すると、次のメイン画面が表示されます。 


オブジェクト 

ウインドウ 


メニューバー 
ツー ルバ 



ツリービュ- 


g EP6 已 

耳… 彩 SAS Port <D) 

■ EH FUJITSU MAX3147RC な 
亩 SAS Port (1) 

固 FUJITSU MAX3147RC C 
を … SAS Port G) 

^ 励 FUJITSU MA 汾 147 防 C 
'SAS Port (3) 

; i3 FUJITSU MAX3147RC C 
SAS Port (4) 

お SAS Port ¢5) 

彩 SAS Port (6) 

彩 SAS Port (7) 

LogicalDriveJ ] 做 
ム ServerView RAID 
圍 File log 
貴 System log 
碟 LSIStoreLib-Plugin 


MegaRAID 

P00005130( 


306 
128 [MB] 

4 [MB] 

32 [の] 

MT25 

2.02 . 孤 - 邮 95 

12006 15:55:38 


Jun 120C 
1.20.0.32 


Ports 

Number 

Protocol 


Devices (max) 
Physical 255 
Logical 64 


イベント - 
ウインドウ 


M Informatio... 2006/10/03 20 ： 41：32 LSI MegaRAID SAS 8300XL... 10452 
5 Informatio... 2006/10/03 20 ： 41：32 LSI Me が RAID SAS 8300 XL— 10024 
5 Informatio... 2006/10/03 20 ： 41：29 LSI Me が RAID SAS 8 抑 OXL. 10452 
5 Informatio... 2006/10/03 20 ： 41：29 LSI MegaRAID SAS 8300XL... 10024 


Adapter LSI MegaRAID SAS 8300 XLP 做: State change on physical ピ 
Adapter LSI MegaRAID SAS 8300 XLP の): Global hot spare created oH 
Adapter LSI MegaRAID SAS 的孤 XLP の): State change on physical q 
Adapter LSI MegaRAID SAS 8300XLP <0 )： Global hot spare created ot 




齒 アブレット SJTSJTApplet started 


广區時イントラネット 


■オブジ X クトウインドウ 

ツリービューで選択したオブジェクト（デバイス）の情報が表示されます。オブジェクト 
ウインドウの上部にあるタブで表示する情報を切り替えることができます。 

• 「 General 」 タブ 

対象オブジェクトの情報 （ IP アドレスや OS 、 HDD や LD の容量など）が表示されます。 

• 「 Settings 」 タブ 

対象オブジ： n クトの設定が表示されます。また、各オブジ卫クトの設定を変更することが 
できます。 

• 「 Layout 」 タブ 

対象オブジ卫クトの構成を確認することができます。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

147 
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• 「Background activities 」 タブ 

対象オブジェクトに対して現在実行中のバックグラウンドタスクの状況を確認することが 
できます。 

P POINT 

► オブジェクトウィンドウで表示される情報（各タブ）は、選択されているオブジェクトによって異な 
ります。また 、 「Background activities 」 タブはバックグラウンドタスクが動作していないときは表示 
されません。 


■ メニユーバー 

ServerView RAID Manager の各種機能を実行できるメニューが表示されています。 

ServerView RAID Manager のメニュー構成の詳細は、 「4.6.2 メニュー構成と機能」（一 P .150) 
をご覧ください。 

■ ツールバー 

次のボタンがあります。 

• (戻る/進む） 

ツリービューでのオブジェクト選択履歴を「戻る」/「進む」ことができます。 

• I Read only access <" ァクセスモ^一 K 麥尹） 

各オブジェクトに対するアクセスモードを切り替えます。アクセスモードとは、 
ServerView RAID Manager 上での操作権限です。アクセスモードは、次のものがあります。 

• Read only access 

情報参照のみが可能なモードです。 

• Write access 

すべての変更操作が可能なモードです。 

ディスクアレイに対する操作、コントローラやロジカルドライブの設定を変更する操作 
を行う場合は 、 Write access モードにしておく必要があります。 


P POINT 

► Write access モードは管理者権限で ServerView RAID Manager にログインしている場合のみ使 
用可能です。ューザ権限でログインしている場合は 、 Read only access モード固定です。 

「4.5.2 ServerView RAID Manager の起動と ログイン」（一 P .144) 

► 管理者権限でログインし 、 Read only access モードの状態のときに、何らかの変更操作（情報 
参照が外の設定変更などの操作）を行うと、次のようなポップアップが表示されます。「はい」 
をクリックするとアクセスモードが自動的 Write access モードに変更されます。 


巧 Write access needed! 


ll 


This action can only be executed with write access. 
Do you want to enter the write access mode? 

I — はいが J ぃぃぇ汹 ） I 



MegaRAID SAS ューザーズガイド 

148 
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■ ツリービュー 

ツリービューでは、アレイコントローラに関連する各オブジェクトがツリー構造でアイコン 
表示されます。 

詳細は、 「4.6.3ツリービューの画面構成」（一 P .153) をご覧ください。 

■イベントウィンドウ 

ServerView RAID は、アレイコントローラとその配下に接続されたハードディスクの動作を 
監視しています。 

ハードディスクの故障、スペアディスクの割り当てなど、イベントとして扱われる動作が 
あった場合に 、 ServerView RAID Manager に通知され、イベントウィンドウに表示されます。 
次のような情報が表示されます。 


イベント 

詳細 

Severity 

イベントの重要度です。次のアイコンで表示されます。 

0 情報 

A 警告 
因 ェラー 

Date 

イベントが発生した日時が表示されます。 

Source 

イベントに関連するオブジェクト（デバイス）が表示されます。 

ID 

イベントの ID を表示します。 

Event 

イベントの説明です。 



► ServerView RAID Manager のイベントウィンドウは、最新の100イベントのみを表示します。 

古いイベントは最新のイベントで上書きされるため、最新の100件が前に記録されたイベントを確 
認することはできません。 

ServerView RAID Manager のイベントウィンドウに表示されていない過去のイベントを参照する場 
合は、 Windows のイベントビューアまたは Linux の /var/log/messages をご覧ください。 
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4.6-2 ^ ニュー構成と機能 _ 

ServerView RAID Manager のメニュー項目の構成と機能について、説明します。 


■ File たュー 


メニュー 

機能 

Exit 

現在の七ッシヨンを終了し、ログイン画面に戻ります。 


■ Actions ゾニュ ー 
P POINT 

► Actions メニューは、ツリービューで選択しているオブジ X クトやそのオブジ X クトの状態によって表 
示される内容が異なります。なお、グレーアウトしているメニューは実行できません。 

► Actions メニューは、ツリービューでオブジェクト選択中に右クリックして表示されるメニューと同様 
です。 


• アレイコントローラ選択中 


メニュー 

機能 

Scan coniiguration 

アレイコントローラに接続されたデバイスを再検出します。 

Create logical drive 

ディスクアレイ構成を設定する機能です。本機能を使用してディスクグ 
ループおよびロジカルドライブの定義を行うことができます。 

「 4.8.1 ディスクアレイ構成を作成する (Create logical drive) J (一 P.168) 

Delete all logical drives 

アレイコントローラに設定されているロジカルドライブをすべて削除し 
ます。 

Delete last logical drive 

最後に作成されたロジカルドライブ（ロジカルドライブ番号が一番大き 
いロジカルドライブ）を削除します。 

Alarm on / Alarm off 

未サポートです。ご使用にならないでください。 

Start Patrol Read 

Cancel Patrol Read 

Clear configuration 

対象アレイコントローラのディスクアレイ構成をすべて消去します。 

「 4.8.6 ディスクアレイ構成情報の消去」（一 P.181) 

Manage foreign 
configuration 

未サポートです。ご使用にならないでください。 
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• ハードディスク選択中 


メニュー 

機能 

Locate device 

ハードディスクの故障ランプを点滅させ、ハードディスクの位置を知ら 
せます。 

Stop location 

Locate Device 機能により点滅中のハードディスク故障ランプを消灯しま 
す。 

Make online 

ハードディスクのステータスを強制的にオンライン状態 (Operational) 

に変更します。 

を意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないでください。 

本操作によりデータを損失する可能性があります。 

Make offline 

ハードディスクのステータスを強制的にオフライン状態 （Failed ) に変更 
します。 

注意事項： 

► ハードディスクの予防交換時や、保守時に指示された場合が外は、ご 
使用にならないでください。本操作によりデータを損失する可能性が 
あります。 

Make ready 

故障状態のハードディスクを使用可能な状態に変更します。 

を意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないでください。 

Replace missing disk 

ハードディスクのディスクグループへの再割り当てを行います。 

注意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないで〈ださい。 

Start rebuild 

選択しているハードディスクのリビルドを実行します。 

Cancel rebuild 

選択しているハードディスクで実行中のリビルドを中止します。 

を意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないで〈ださい。 

Activate disk 

消費電力抑止のためにモータの回転を停止させているハードディスクに 
対して、回転を開始します。 

を意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないでください。 

Manage hot spare 

スペアディスクの設定および管理を行います。操作ホ法については、 

「4.8.4スペアディスクの設定/解除」（一 P.177) をご覧ください。 


• ロジカルドライブ選択中 


メニュー 

機能 

Migrate logical drive 

ロジカルドライブの容量を拡張します。 

Delete logical drive 

未サポートです。ご使用にならないでください。 

Locate logical drive 

選択しているロジカルドライブを構成しているすべてのハードディスク 
に対して、ハードディスク故障ランプを点滅させ、ハードディスクの位 
置を知らせます。 

Stop location 

Locate Logical Drive 機能により点滅中のハードディスク故障ランプを消 
灯します。 

Start MDC 

選択しているロジカルドライブの整合性確保 (Make Data Consist ) を実行 
します。 

Cancel MDC 

選択しているロジカルドライブで実行中の整合性確保を中止します。 
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メニュー 

機能 

Cancel BGI 

バックグラウンドで実行されている初期化処理を中止します。 
バックグラウンド初期化処理は、中止しても一定時間が経過すると再び 
自動的に実行されます。 

Start rebuild 

選択しているロジカルドライブのリビルド ( Rebuild ) を実行します。 

Cancel rebuild 

選択しているロジカルドライブで実行中のリビルドを中止します。 

注意事項： 

► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないで〈ださい。 

Start initialization 

未サポートです。ご使用にならないでください。 

注意事項： 

► 使用した場合、対象ロジカルドライブのデータが消去されます。 

ごを意〈ださい。 

Cancel initialization 

未サポートです。ご使用にならないでください。 

Manage task 

未サポートです。ご使用にならないでください。 


• バッテリバックアップ ユニッ ト選択中 


メニュー 

機能 

Recalibration 

バッテリのリキヤリブレーシヨンを実行します。 

を意事項： 

► バッテリのリキヤリブレーシヨン中は、ライトバックに設定されてい 
るロジカルドライブがライトスルーで動作しますのでごを意〈ださい。 

Manage task 

未サポートです。ご使用にならないでください。 


• File Log 選択中 


メニュー 

機能 

Clear log 

イベントログファイルを消去します。 

注意事項： 

► 本機能はご使用にならないで〈ださい。イベントログファイルは、障 
害調査時に使用されるものです。 

イベントログファイルを消去すると、障害発生時の調査が困難になる 
可能性があります。 


# ServerView RAID Manaaer 選択中 


メニュー 

機能 

Write configuration 

未サポートです。ご使用にならないでください。 


■ Help たュー 


メニュー 

機能 

Info about ServerView RAID 

ServerView RAID のバージヨンを確認することができます。 

Contents and index 

未サポートです。 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


4.6.3 ツリービューの画面構成 


ServerView RAID Manager のメイン画面左部に表示されるツリービュー内のアイコンについて 
説明します。 

ツリービューでは、ハードディスクやロジカルドライブの状態を確認できます。 


□Q PRIMER 日 Y 

を… 旦輔 


FSC RAID 5/6 SAS based on LSI Me が RAID の) 


3598400 - 


早… 鳴 SAS Po パ。） - 

^ "...G3 FUJITSU MAX3073RC (D) — 
a …瞧 SAS Port CD 

^"...£3 FUJITSU MAX3073RC (1) 

を… "EK SAS Port 2) 

^ "… £3 SEAGATE S™ 50056 SS G) 
を… "EK SAS Po けり） 

^ "…0 SEAGATE S™ 50856 SS C3) 
を… が SAS Port (4) 

^ "… £3 SEAGATE S™ 50856 SS (4) 
を… 取 SAS Port (b) 

^ "… S SEAGATE S™ 50856 SS (5) 
瞧 SAS Port お） 

SAS Port a) 

Lo 巨 icalDrive_D の） - 

LogicalDriveJ (1) 

な .. ServerView RAID Manager 

を… —i— Scheduler _ 

^ … I 争 I VWite snapshot 

l^-<] Mail log _ 

圓 File log - 

冒 System log - 

を LSIStoreLib-Plugin _ 


T ： 


サーバ名 

アレイ コントローラ 
くッテリバックアップ ユニッ 

ポート 

-ドディスク 


ロジカルドライブ 


スケ シューラ 

メ ールログ 
ファイルログ 
システムログ 
プラグイン 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


アレイコントローラに SES (SCSI Enclosure Service ) デバイスや SAS エキスパンダが接続さ 
れている場合は、次のように表示されます。 


を.. 腳 LSI MegaRAID SAS 日 344ELP り ) - 

が SAS Port の - 1-2-3) - 

を … 国 FUJITSU PRIMERGY SX35 (1) ■ 


? "...Ld SEAGATE ST 3300655 SS (1 ： 0)- 
i "…0 SEAGATE S-R 3300655 SS Cl ： 1) 

( "… E3 SEAGATE ST 3300655 SS (1 ： 2) 
i "…0 SEAGATE S-R 3300655 SS Cl ： 3) 

( "… E3 SEAGATE ST 3300655 SS Cl ： 4) 

} "…0 SEAGATE 5-^30065555 Cl ： 5) 

( "… £3 SEAGATE S-R 3300655 SS Cl ： 6) 

} "… G3 SEAGATE ST 3300655 SS (1 ： 7) 
白 … 厘 3 FUJITSU PRIMERGY SX35 CD ■ 

_ Fan の） - 

Fan (1) 


圆 
-圆 
。圆 
.-圆 
圆 
圆 
圆 
圆 
-圆 
圓 
-IMfl 

..易 

..藻 

..憂 


Fan ¢2) 

Fan り） 

Fan (4) 

Fan (5) 

Fan (is) 

Fan (7) 

Fan の） 

Power do) - 

Power (1) 

Temp. Sensor do) - 
Temp. Sensor (1) 
Temp. Sensor ご） 
Temp. Sensor り） 
Temp. Sensor (4) 
Temp. Sensor お） 


- アレイ コン トローラ 

-ポート 

-SAS エキスパンダ 
- ハードディスク 


- SES デバイス 
- SES デバイス配下の 

フアンユニット 


-SES デバイス配下の 
電源 ユニット 

-SES デバイス配下の 
温度センサ 


#サーバ 

ツリーの最上部に接続中のサーバ本体のぶ前が表示されます。 

参コントローラ 

サーバに 搭載され ているアレイコントローラが 表示されます。 

() 内にはコントローラ番号が表示されます。 

参バッテリバックアップユニット 

アレイ コントローラに 搭載されているバッテリバックアップ ュニッ トを示します。バッテリ 
を搭載している製品でのみ表示されます 。 ServerView RAID Manager 上で表示されるバッテリ 
の各ステータスについては、未サポートです。 

バッテリの監視は、イベントログで行ってください。 



► バッテリのリキャリブレーシヨン中や巧電中は、バッテリバックアップユニットのアイコンが 
(3 ) となることがありますが、故障ではありません。 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


• ポート 

アレイコントローラのポートを示します。 

() 内にはポート番号が表示されます。 

P POINT 

► ポートの名称は種類を示すもので、接続しているハードディスクの種類ではありません。ここには常 
に 「 SASPort 」 と表示されます。 

► 複数のポートがワイドリンク接続されている場合は 、 「SAS Port (0-1 -2-3)」 のように複数のポートが 
連続して表示されます。 

参ハードディスク 

アレイコントローラに接続されているハードディスクのベンダーぶ.プロダクトぶが表示さ 
れます。 （） 内にはハードディスクのスロット番号（例：（3))、またはエンクロージャ番号 
とスロット番号（例： (1:4)) が表示されます。 

また、アイコンで現在のハードディスクの状態を確認できます。 


アイコン 

表示状態 

状態 

説明 


グレー 

オンライン 

ハードディスクはアレイを構成していて、正 


(Operational) 

常に動作しています。 


白 

未使用 

ハードディスクは未使用、または使用可能な 


(Available) 

状態です。 

み刮 

白 

スペアディスク 

スペアディスクに設定されているハードディ 

+印 

(Global hot spare) 

スクです。 


グレー 

故障/オフライン 

アレイ構成中のハードディスクが故障状態、 

X 印 

(Failed/Offline) 

または読み書き不可能な状態です。 


白 

故障 

アレイ未構成のハードディスクが故障状態で 

X 印 

(Failed) 

す。 

パ;‘…:3 

白 

認識不可 

ハードディスク認識されていない状態、また 

み 心 

(点線枠） 

X 印 

(Failed (missing)) 

は故障状態です。 

■口! 可 

グレー 

リビルド 
(Rebuilding) 

ハードディスクはリビルド中です。 

—— 

グレー 

故障予測 

ハードディスクに故障予測が出ています。 

: 

!印 

(S.M.A.R.T. error) 


a 

グレー 

ロケート 

ハードディスクに対して Locate Device 機能を 

* ! 

……， 

背景黄色 


実行中です。 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


アイコン 

表示状態 

状態 

説明 


白 

青！印 

不正な構成情報あり 

(Foreign configuration ) 

ハードディスクに古いアレイの構成情報、ま 
たは外部のアレイの構成情報が存在します。 

次のような場合に表示されます。 

. 使用履歴のあるハードディスクを搭載した 
場合 

-一度故障したハードディスクが再び認識さ 
れた場合 

本状態と同時に故障状態となっていた場合は、 
故障ハードディスクとしてあってください。 


P POINT 

► 各ハードディスクのアイコンを選択すると、オブジェクトウィンドウでより詳細な情報が確認できま 
す。ただし、ハードディスクが認識不可能な状態の場合には、参照できる情報が少なくなります。 
詳細については、 「4.9.3ハードディスクの状態確認」 （一 P .188) を ご覧 〈ださい。 

► S . M . A . R . T . error と Foreign configuration については他の状態と重複して表示されることがあります。 

参 SES デバイス配下のフアンユニット、電源ユニット、温度七ンサ 

ServerView RAID では、これらのデバイスの監視は未サポートです。 


• ロジカルドライブ 

アレイコントローラ配下に作成済みのロジカルドライブが表示されます。 （） 内にはロジカ 
ノレドライブ番号が表示されます。 

また、アイコンで現在のロジカルドライブの状態を確認できます。 


アイコン 

状態 

説明 


オンライン 

( Operational ) 

ロジカルドライブは正常に運用されています。 


部分的クリティ 
カル （Partially 
Degraded ) 

ロジカルドライブは冗長性がある状態で運用中ですが、一部の 
ハードディスクが故障しています。 


クリティカル 

( Degraded ) 

ロジカルドライブは冗長性のない状態で運用中です。 

W0 

オフライン 

( Failed ) 

ロジカルドライブは利用できない状態です。 


ロケート 

ロジカノレドライブに対して Locate logical drive 機能を実行中です。 

苗 

不正な構成情報 
ぁり 

(Foreign 

configuration ) 

Foreign configuration 状態のハードディスクが存在する場合に表示 
されることがあります。 

ハードディスク内の情報を表示しているもので、実際のロジカル 
ドライブではありません （ OS からは見えません）。 

次のような場合に表示されることがあります。 

. 故障状態のハードディスクが存在する場合 
. 使用履歴のあるハードディスクを接続した場合 


P POINT 

► ロジカルドライブのアイコンを選択すると、オブジェクトウィンドウでより詳細な情報が確認できま 
す。詳細については 「4.9.4 ロジカルドライブの状態確認」 （一 P .190) を ご覧 〈ださい。 
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4.6 ServerView RAID Manager の画面構成 


• ファイルログ/システムログ/プラグイン 

ServerView RAID のログファイルや、 0 S イベントログの設定を行うことができます。 
詳細については、 「4.7.4 ServerView RAID の設定」（一 P .165) をご覧ください。 

• スケジューラ/イールログ 

本機能は未サポートです。 
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4.7 各種設定 


4.7 を種設定 ■ 

次の項目の設定方法について説明します。 

- 「4.7.1アレイコントローラの設定と変更」 （一 P.158) 

- 「4.7.2バッテリバックアップュニットの設定」（一 P.162) 

- 「4.7.3 ロジカルドライブの設定」（一 P.163) 

- 「4.7.4 ServerView RAID の設定」（一 R165) 


4.7.1アレイコントローラの設定と変更 

アレイコントローラの設定内容の確認と変更を行うことができます。 



► 各コントローラの設定値は、必ず表で示された範囲内の値に設定してください（表内で「初期値」と 


記載されている項目のみ、設定を変更しても構いません）。指定外の値を設定した場合、予期しない 
動作を行う可能性があります。 

► 各コントローラの設定値とは別に、サーバ本体に固有の設定が必要な場合があります。その場合は、 
サーバ本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』の記載に従って 


設定を行ってくださし、。 


t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューでコントローラ （旦就） を選択します。 
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4.7 各種設定 


3 


オブジ X クトウインドウの 「Settings」 タブをクリックします。 

現在の設定値が表示されています。 


In it mode 
B 日 I rate 
Migration rate 
Gonsi 旦 tency = 

MDC rate 
Schedule mode 
Abort MDC on error 

Patrol == 

Patrol Read mode 

Correct media errors during Patrol Read 
Patrol Read on SSD 

Further - 

Auto rebuild 
Rebuild rate 
Cop ホ ack 

I Edit J 


Normal initialization 
3 日脚 
3 日脚 


3 日脚 

Disabled 

Disabled 


Disabled 

Enabled 

Disabled 


Enabled 
3 日脚 
Disabled 


Others 

Alarm control 

Disabled 


S.M.A.RT. poll interval 

曰 [min] 


Spinup delay 

6[s] 


Spinup drive count 

2 


Auto flush interval 

4[s] 

1 Edit 」 


-Misc- properties - 

Logical drive number for boot 0 

Spindown unconfigured disks Disabled 

I Edit j 


4 「Edit」 をクリックし、各項目を設定します。 

設定画面が表示されます。設定項目については、次をご覧ください。 

- Tasks を設定する場合 
「 ■Tasks 」 Hr 160) 

- Others を設定する場合 
r ■ others] (一 P.161) 

• Misc. properties を設定する場合 
「■ Misc. properties I (一 P.161) 

5 「OK」 をクリックします。 

設定変更の確認画面が表示されます。 

6 「Apply」 をクリックします。 

オブジェクトウインドウの 「 Settings 」 タブに変更した内容が反映されて表示されます。 
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4.7 各種設定 


Tasks 

主にバックグラウンドタスクに関連する内容を設定することができます。 



オプション 

設定値 

説明 

I 打 It mode 

Normal 

initialization 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

BGI rate 

描 1] 

初期値 

バックグラウンド初期化の通常 I / O に対する優先度を 
設定します。 

Migration rate 

描 1] 

初期値 

容量拡張処理の通常 I / O に対する優先度を設定します。 

MDC rate 

描 1] 

初期値 

整合性確保の通常 I / O に対する優先度を設定します。 

Schedule mode 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Abort MDC on error 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Patrol Read mode 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Correct media errors 
during Patrol Read 

Enabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Patrol Read on SSD 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Auto rebuild 

Enabled 

変更禁止 

ハードディスク交換後の自動リビルドを有効にしま 
す。 

Rebuild rate 

描 1] 

初期値 

リビルドの通常 I / O に対する優先度を設定します。 

Copyback 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 


注1 : MegaRAID SAS 300-8 E ROME . MegaRAID SAS 8300 XLP、MegaRAID SAS 8344 ELP 、 
MegaRAID SAS 8408 E の場合： 80 

MegaRAID SAS 8880 EM 2 、RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID の場合： 30 

設定値を大きくすると、をバックグラウンドタスクの実行速度が上がりますが、通常は I / O 速 
度が遅くなる場合があります。 
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4.7 各種設定 


■ Others 


日 Edit ： FSC RAID 5/6 SAS based on LSI Meg— 


-Others 

Alarm control 
S.M.A.RT. poll interval 
Spinup delay 
Spinup drive count 
Auto flush interval 


Disabled _ j 

日固 [1.. 1092min] 

^[s] , 

2 , 

41^ [日.. 1 邮 s ] 


[OK II Cancel ] 


オプション 

設定値 

説明 

Alarm control 

Disabled 

変更禁止 

アレイコントローラに異常通知用ブザーが搭載されてい 
る場合、そのブザーを有効無効に設定します。 

S . M . A . 民. T . poll 
interval 

5 

変更禁止 

S . M . A . R . T . ポーリング間隔を設定します。 

Spinup delay 

6 

変更禁止 

ハードディスクの回転開始間隔を指定します。 

Spinup drive 
count 

2 

変更禁止 

同時に回転を開始させるハードディスクの台数に関連す 
る設定です。 

Auto flush interval 

4 

変更禁止 

キヤ ッ シュメモリからハードディスク への データ書き込 
み間隔を設定します。 

Coercion mode 

None 

変更禁止 

ハードディスク容量を統一するための、容量丸め込み機 
能の設定です。 

Cluster enable 

No 

固定値 

本設定は未サポートです。 


■ Misc. properties 



オプション 

設定値 

説明 

Logical drive number for boot 

0 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Spmdown unconfigured disks 

Disabled 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 
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4.7 各種設定 


ん7.2バッテリバックアップユニットの設定 

ノくッテリノくックアップユニットの動作モードの確認および変更を行うことができます。 

なお、本設定は、 RAID 管理ツールのインストール後に自動的に正しい設定に変更されます。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」 P .143) 

2 ッリービューでバッテリバックアップユニット （U) を選択します。 

3 オブジ X クトウィンドウの 「Settings」 タブをクリックします。 

現在の設定値が表示されています。 

General Settings 



4 「Edit」 をクリックし、 「Disabled」 に設定します。 



オプション 

設定値 

説明 

Auto leam mode 

Disabled 

運用時設定値 

バツ テリのリキヤリ ブレーシヨ ンの モー ドを設 
定します。必ず Disabled に設定してください。 


5 「0K」 をクリックします。 

設定変更の確認画面が表示されます。 

6 「Apply」 をクリックします。 

オブジェクトウインドウの 「 Settings 」 タブに変更した内容が反映されて表示されます。 
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4.7 各種設定 


4.7.3 ロジカルドライブの設定 


ロジカルドライブの確認と変更を行うことができます。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューでロジカルドライブ () を選択します。 

3 オブジ X クトウィンドウの 「 Settings 」 タブをクリックします。 

現在の設定値が表示されています。 

General Settings Layout 


Logical drive 


Name 

Logical Dr ive_0 

[ 

Edit 1 


Cache 


Default write mode 

WHte-th の u 己 h 

Default read mode 

No read-ahead 

Default cache mode 

Direct 

Disk cache mode 

Disabled 

[Edit 

] 


4 「 Edit 」 をクリックし、各項目を設定します。 

設定画面が表示されます。設定項目については、次をご覧ください。 
「■ Cache 」 （一 R164) 



► Logical drive では、ロジカルドライブの名前を設定できますが、本設定は未サポートのためご 
利用にならないでください。 

5 「0 K 」 をクリックします。 

設定変更の確認画面が表示されます。 

6 「 Apply 」 をクリックします。 

オブジェクトウインドウの 「 Settings 」 タブに変更した内容が反映されて表示されます。 
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4.7 各種設定 


■ Cache 

ロジカルドライブのアクセスホ法に関する内容を設定することができます。 



[ 0K 1[ Cancel I 


オプション 

設定値 

説明 

Deiault write mode 

Write-through 

初期値 

ロジカルドライブのライトポリシーを設定できま 
す。設定可能なモードには、 Write-through (ライト 
スルー）、 Write-back (ライト ノくツク）、 Always 
write-back (Independent of BBU state ) (バッド BBU ) 

があります。 

ライトポリシーの詳細については 「1.3.1 ライトポ 
リシー （Write Policy ) 」 （一 P .25) をご覧ください。 

Deiault read mode 

No read-ahead 

変更禁止 

本設定は未サポートです。変更しないでください。 

Default cache mode 

Direct 

変更禁止 

Disk cache mode 

Disabled 

変更禁止 



► Default write mode を変更する際は、ライトポリシーについてよ〈理解したうえで変更を行って〈だ 
さい。停電などの電源断に対する対策を行わないでライトバックまたはバッド BBU をご利用になる 
と、データを消失する可能性があります。詳細は、 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy )」 （一 P .25) 
をご覧ください。 
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4.7 各種設定 


4.7.4 ServerView RAID の設定 


ServerView RAID のログファイルや、 0 S イベントログの設定を行うことができます。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで目的のアイコンを選択します。 

でた 三： 〇け〇 ran \u 

h LogicalDrive_0 <D) 

)^0 Logical Dr ivej (1) 

も … cAif ServerView RAID Manager 



U レ r ICUU ici 

G 叫 WHte snapshot 


図 

Mail log 


f …. 圍 

File log 


r 冒 

System log 


被 

に IS tore Lib-Plug in 




J 


3 オブジ X クトウインドウの 「Settings」 タブをクリックします。 

現在の設定値が表示されています。 

►ツリービューで File log を選択した場合 

Settings 


File Loeeine 

Logging 

Log level 

Enabled 

Information 

File name 

RAIDLci 巨 . xml 

File size 

10 [MB] 

Log method 

Rotation 

Max. save files 

已 

[Edit 


►ツリービューで System log を選択した場合 


[Settings I 

rtjystem Loeeine - 

Logging Enabled 

Log level Information 


Edit 
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4.7 各種設定 


4 「Edit」 をクリックし、各項目を設定します。 

設定画面が表示されます。設定項目については、次をご覧ください。 
.File log を設定する場合 
「■File log 」 （一 P.166) 

• System log を設定する場合 
r ■ System log 」 （一 P.167) 



► ServerView RAID 、 Multiplexer . LS に toreLib-Plugin の設定は未サポートのためご利用にならな 
いでください。 

5 「0K」 をクリックします。 

設定変更の確認画面が表示されます。 

6 「Apply」 をクリックします。 

オブジェクトウインドウの 「 Settings 」 タブに変更した内容が反映されて表示されます。 

■ File log 

FI Edit ： File log [: 



[OK I に Cancel J 


オプション 

設定値 

説明 

Logging 

Enabled 

変更禁止 

ログファイルへのイベント記録を有効にします。 

本設定は必ず 「 Enabled 」 の状態でお使いください。 

lext lormat 
( additionally ) 

Disabled 

初期値 

従来形式のログに加え、テキスト形式のログを記 
録します。 

Log level 

Information 

変更禁止 

ロギングを行うイベントの重要度を設定します。 

ここで設定された重要度な上のイベントがログ 
ファイルに記録されます。 Information から変更し 
ないでください。 

File name 

RAIDLog.xml 

変更禁止 

ログファイルのファイル《です。 

File size 

10 

変更禁止 

ログファイルサイズの制限値を設定します。 

Log method 

Rotation 

変更禁止 

ログローテーシヨンのホ法を設定します。 

Max . save files 

5 

初期値 

ログファイルの最大数です。初期値な上に設定す 
ることをお勧めします。 
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4.7 各種設定 



► ServerView RAID のログファイルは次のフォルダに RAIDLog.xml (または RAIDLog < 数字 >. xml ) とし 
て格納されています。 


0 S 

ログファイル格納先 

Windows Server 2008 (32- bit )、 
Windows Server 200 3 、 

Windows 2000 Server の場合 

(^:¥Program Files¥Fujitsu Siemens ¥ RAID ¥ web ¥ public ¥ 

Windows Server 2008 (64- bit )、 
Windows Server 2003 x 64 の場合 

C:¥Program Files ( x 86 )¥Fujitsu Siemens ¥ RAID ¥ web ¥ public ¥ 

Linux の場合 

/ opt / fsc / RAID / web / public / 


本ログファイルは調査が必要な場合に使用されることがあるため、ログファイルの削除や編集を行わ 
ないで〈ださい。使用されるファイルサイズは設定により最大で約 20 MB から約 110 MB です。 

本ログファイルの参照や監視については未サポートです。 


■ System log 



オプション 

設定値 

説明 

Logging 

Enabled 

初期値 

OS イベントログへのイベント記録を有効にします。 

Log level 

Information 

初期値 

OS イベントログへ記録するイベントの重要度を設定し 
ます。ここで設定された重要度な上のイベントが記録さ 
れます。 

Debug は未サポ'ートです。 


P POINT 

► ServerView RAID は、アレイコントローラで発生したイベントを 0 S のアプリケーシヨンログに「ソー 
ス ： ServerView RAID 」 で記録を行います。また 、 ServerView Operations Manager がインストールさ 
れている状態では、「ソース ： Fujitsu ServerView Services J でもアレイコントローラで発生したイべ 
ントが記録されます。 

► System Logging で設定を変更できるのは、「ソース ： ServerView RAID 」 のイベントログです。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8 ディスクアレイ«ぶに関する操作 


ディスクアレイ構成の新規作成、容量拡張、ホットスペアの設定などの操作につい 
て説明します。 



► ディスクアレイに関する操作を行う場合は 、 ServerView RAID Manager に管理者権限でログインして 
いる必要があります。また、アクセスモードを 「Write access 」 にしておく必要があります。 

アクセスモードについては 「■ツールバー」（一 P .148 ) を ご覧ください。 

4.8-1 ディスクアレイ構成を作成する （Create logical drive ) 

新規にアレイ構成を作成する場合、またはディスクの未使用領域にアレイ構成を追加する場 
合は、次の手順でアレイ構成を作成します。 

P POINT 

► リビルド実行中は、アレイ構成の作成、削除の操作は行えません。リビルドが完了してから作業して 
ください。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューでアレイコントローラ （目輔） を選択し、右クリックして表示 
されたメニューから 「Create logical drive」 をクリックします。 

Create logical drive 画面の「 Parameters 」 タブが表示されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


3 ロジカルドライブの設定を行います。 

1. ロジカルドライブに設定する RAID レベルを選択します。 

「RAID level 」 の▼をクリックし、表示されるリストからロジカルドライブに設定 
する RAID レベルを選択します。 



► 未使用ハードディスクの台数や既存ディスクグループの空き領域の有無により、設定可能な 
RAID レベルが制限されます。 

► すでに定義されているディスクグループに空き領域が残っている場合は、そのディスクグルー 
プ内にすでに設定されているロジカルドライブの RAID レベルと同じ RAID レベルのみ設定で 
きます（同一のディスクグループ内には、異なる RAID レベルのロジカルドライブを作成する 
ことはできません）。 

► Stripe size は 64[K] から変更しないでください。 

► 本製品がサポートしている RAID レベルは、 RAID 0/ RAID 1/ RAID 5 / RAID 6 / RAID10 です。 
それが外の RAID レベルは選択しないで〈ださい。 


2. ロジカルドライブの容量を指定します。 

-ディスクグループ内に作成するロジカルドライブが1つだけの場合、 RAID 10 
の場合、またはディスクグループ内の最後のロジカルドライブを作成する場合 

「 Capacity oi the logical driveJ で 、 「Use maximum capacity 」 を選択しホて。 
ロジカルドライブの最大容量が、容量として設定されます。 

-ディスクグループ内に複数のロジカルドライブを作成する場合 
「 Capacity of the logical drive 」 で 、 「Use only 」 を選択し、使用する容量を任意に 
指定します。 

ロジカルドライブの容量を入力する場合、デフォルトでは GB 単位となります。 
MB 単位で設定を行う場合は、プルダウンメニューから 「 MB 」 を選択してくだ 
さい （ KB 単位は未サポートです)。 



► ロジカルドライブの容量は、ブロックサイズとの整合性をとるために、自動調整される場合が 
あります。 

► 1つのディスクグループ内に複数のロジカルドライブを作成した場合は、作成後はそのロジカ 
ルドライブに巧して容量拡張機能は使用できません。 

► RAID 10を作成する場合は、ロジカルドライブの容量は指定できません。 

3. ロジカルドライブのライトポリシーを設定します。 

「 General parameters 」 の 「 Write mode 」 の▼をクリックし、表示されるリストから 
ライトポリシーを選択します。 



► ライトポリシーについては、 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy )」 （一 P .25) をご覧になり、 
理解したうえで使用してください。 

► バッテリバックアップモジュールが搭載されていない場合は、 「 WriteBack 」 を有効に設定し 
ていても 「Write Through 」 モードでロジカルドライブが作成されます。バッテリバックアッ 
プモジュールが搭載されていない場合にライトポリシーを有効にするには、 r Always Write¬ 
back (independent of BBU state )」 に設定してください。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4. その他の各パラメータを設定します。 

設定値が異なっている場合は、次の設定値に変更してください。 


パラメータ 

設定項目 

Read moae 

No read-ahead 

Cache mode 

Direct 

Disk cache mode 

Disabled 

I 打 it mode 

No initialization 

Name 

煙白） 


4 「 Layout 」 タブをクリックし、ロジカルドライブに巧してハードディスクの 割 
り当てを行います。 

P POINT 

► ロジカルドライブをライトバック、またはバッド BBU に設定した場合、 「 Layout 」 タブをク 
リックした際に次の確認メッセージが表示されます。設定に問題がなければ、「はい」をク 
リックして〈ださし、。 

I 1 Goof ir itiat 圓〇〇 needed ... ■ ■ ■ ■ ... ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ... ■ ■ ■ ■ ... ... ■ ■ ■ ■ ... ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

巧 VWite back may result in loss of data it power is interrupted and the BBU is missing or has 
f failed before all data in the disk cache has been written to magnetic media. 


Are you sure you want to change the mode? 

[ はい cy) I [ いいまが ） j 


次の画面が表示されます。 



1. 画面左側のツリーから未使用状態のハードディスク（し，， £ J )、 または既存のディ 
スクグループに含まれているが、空き領域があるハードディスク（広 3) を選択 
します。 

2. 「 Add 」 をクリックします。 

Current layout に選択 • 追加したハードディスクが表示されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


P POINT 

► 既存のディスクグループに含まれていて空き領域のあるハードディスクを選択した場合は、同 
じディスクグループに含まれているハードディスクすべてが Current layout に追加表示されま 
す。 


3. 上記手順を繰り返し、設定した RAID レベルに必要な数だけハードディスクを割 
り当てます。 


RAID レベル 

ハードディスクの数 

RAID 0 

1 台な上 

RAID 1 

2 台 

RAIDS 

3 おな上 

RAID 6 

3 台な上 

RAID 10 

4 台な上の偶数台 


ハードディスク内の 一 
使用ブロック数 


ハードディスク内の -1 
開始ブロック数 


〇 Create logical drive ： LSI MegaRAID SAS 8300XLP 

由） 

Parameters Layout 


Drive overview | | 

FUJITSU MA> 

147F i 

AS) LSI MegaRAID SAS 8300 XL P 做 | 

Usable size ： 13 み 

則 ME : 

^ ごけご nDr て \uj ^ 

y Start block 



選択 中のハードディスクが 既存の— 
ロジカルドライブ X を構成してい 
ることを示しています。 

(この図では、ロジカルドライブ 0) 


使用済み容量 - 


iigth [Blocks] r Length[MB/G J ] 「 


eT 


SAS Port (1) 


心 biil FUJITSU MAX3147 防 … 
膜 SAS Po けり） 

^ iiH FUJITSU MAX3147RC (2) 
吃 SAS Po け巧） 

^ \3 FUJITSU MAX3147RC (3) 



Remove j 

Current layout 

^ RAID-1 (108768MB/106GB) 

□ FUJITSU MAX3147 防做坛 eg merit 2. Size 108768 MB /106 
-0 FUJITSU MAX3147RC (1)(Segment 2. Size 108768 MB /106 


[Create " Cancel 


-ツ リーでディスクグループに含まれているハードディスクを選択後 、 「Used by 」 の列に 
rAvailableJ と表示されている場合は、ハードディスクに空き領域が残っています。 



► 同ーロジカルドライブ内のハードディスクはすべて同容量•同種類にして〈ださい。異なる 
ハードディスクが混在して接続されている場合は、 「4.9.3ハ~ドディスクの状態確認」（一 
P .188) であらかじめ確認しておいてください。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


P POINT 

► 新規のハードディスクをロジカルドライブに割り当てた場合、ロジカルドライブと同時にディ 
スクグループも自動的に構成されます。 

► 既存のディスクグループに含まれていて、空き領域のあるハードディスクが存在している場合 
は、未使用状態のハードディスクをロジカルドライブに割り当てられません。あらかじめ、既 
存ディスクグループ含まれているハードディスクを使用してロジカルドライブを作成して、既 
存ディスクグループに含まれるハードディスクに空き領域のない状態にしてください。 

► 既存ディスクグループに含まれていて、空き領域のあるハードディスクをロジカルドライブに 
対して割り当てる場合、対象ディスクグループ内のすべてのハードディスクを追加してくださ 
い。 

► ロジカルドライブからハードディスクの割り当てを解除する場合 

画面右の 「 Current layout 」 エリアでハードディスクを選択し、 「 Remove J をクリックし 

ます。 

5 「 Create 」 をクリックします。 

P POINT 

►「 Create 」 がグレーアウトされクリックできない場合、次の原因が考えられます。 

手順4 でハ~ドディスクの割り当てを見直して〈ださい。 

- RAID レベルに対してハードディスクが足りていない。 

-既存ディスクグループ内のハードディスクすべてを追加していない。 

確認画面が表示されます。 

6 ryes 」 と入力して「了解」をクリックします。 



新規にディスクアレイ構成が作成されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4ぶ2 ロジカルドライブの容量拡5長 （Migrate logical drive ) 

既存のロジカルドライブに対して、容量の拡張と RAID レベルの変更を行います。 



► 容量拡張を行うには、いくつかのを件、およびを意事項があります。事前に必ず 「1.3.5容量拡張 
(Expand Capacity )」 （一 P .33) をご覧になり内容をご確認のうえ、容量拡張を行ってください。 

► RAID 10のロジカルドライブを容量拡張することはできません。 

1 万一の場合に備えて、データのバックアップを行います。 

2 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了 」(一 P .143) 

3 容量 拡張を行う予定のロジカルドライブに巧して、整合性確保 （一 P .182) を 
行い、正常に終了することを確認します。 



► 整合性確保が正常に終了しなかった場合は、ロジカルドライブの容量拡張は行わないでくださ 
い。 

4ツリービューでロジカルドライブ (feprd ) を選択し、右クリックして表示さ 
れたメニューから 「Migrate logical drive 」 をクリックします。 

次の画面が表示されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


5 容量拡張後の RAID レベルを選択します。 

「RAID level 」 の▼をクリックし、表示されるリストからロジカルドライブに設定する 
RAID レベルを選択してください。 

容量拡張処理後のロジカルドライブの RAID レベルはここで選択した RAID レベルに 
変換されます。 



► RAID 1、 RAIDS、RAID 6のロジカルドライブから RAID 0に変換した場合、ロジカルドライブ 
の冗長性がな〈なりますので、ごを意ください。 


6 「 Layout 」 タブをクリックします。 



7ディスクグループにハードディスクを追加します。 

1. 画面左側のツリーから未使用状態のハードディスク （123) を選択します。 

2. 「 Add 」 をクリックします。 

Current layout に選択 • 追加したハードディスクが表示されます。 

3. 上記手順を繰り返し、ハードディスクを追加します。 

「 Current layout 」 に表示されてレ、るディスクグループ内のハードディスクが合計で 
32台になるまでハードディスクを追加できます。 



► ディスクグループ内のハードディスクが32台より多くならないようにして〈ださい。 

► 追加するハードディスクは、ディスクグループ内のハードディスクとすべて同容量■同種類に 
して〈ださい。異なるハードディスクが混在して接続されている場合は、 「4.9.3ハードデイス 
クの状態確認」（一 P .188) であらかじめ確認しておいて〈ださい。 

► ロジカルドライブからハードディスクの割り当てを解除する場合 

画面右の 「 Current layout 」 エリアでハードディスクを選択し 、「 Remove J をクリックし 
ます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


8 「 Apply 」 をクリックします。 

確認画面が表示されます。 

9 ryes 」 と入力して「了解」をクリックします。 



容量拡張処理が開始されます。容量拡張処理が完了するまでお待ちください。 



► 容量拡張処理中に、サーバ本体の電源を切ったり、リセットや再起動を実行したりすると、対象ロジ 
カルドライブのデータが消失するおそれがありますので、絶対に行わないで〈ださい。 

► 万一、容量拡張処理を実行中にサーバ本体の電源が切れてしまった場合、サーバ本体を起動後にハー 
ドディスクへのアクセスが自動的に再開されます。このような場合は、ハードディスクアクセスラン 
プが消灯するのを待ち、ハードディスクへのアクセスがな〈なったことを確認後、アレイ構成を作成 
し直してから、作業前のバックアップデータをリストアしてください。 


P POINT 

► 容量拡張後のロジカルドライブが冗長性のある RAID レベルの場合 （RAID1、RAIDS、RAID 6) は、 
容量拡張完了後にバックグラウンド初期化が実行されます。 


4.8.3 巧巧□ジカルドライブの削除 （Delete last logical drive ) 

既存のロジカルドライブを削除する方法について説明します。 



► ロジカルドライブの削除は、最後に作成されたロジカルドライブ（ロジカルドライブ番号が1番大き 
なロジカルドライブ）から削除を行ってください。最後のロジカルドライブが外のロジカルドライブ 
を削除しないでください。 

► ロジカルドライブの削除を行う際は、操作ミスなどによるデータ紛失に備えて、全ロジカルドライブ 
のデータをバックアップしてお〈ことをお勧めします。 

► すべてのロジカルドライブを削除する場合（アレイ構成をクリアする場合）は、 「4.8.6ディスクアレ 
イ構成情報の消去」（一 P.181) をご覧〈ださい。 

► バックグラウンドタスクが実行されている場合は、バックグラウンドタスクが完了してからロジカル 
ドライブの削除を実行して〈ださい。 

1 万一の場合に備えて、データのバックアップを行います。 

2 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 


「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終」プ」_ 一 Rl 4 j ) 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


3 ツリービューで削除対象のロジカルドライブが作成されているアレイコント 
口ーラ （旦輔） を選択し、右クリックして表示されたメニューから 「Delete 
last logical drive」 をクリックします。 



►「Delete all logical drive」 をクリックしないようにを意して〈ださい。 「Delete all logical drive」 
をクリックすると、すべてのロジカルドライブが一括で削除されてしまいます。削除するロジ 
カルドライブを間違ってしまった場合は、確認画面で「取消し」をクリックして、初めからや 
り直してください。 


確認画面が表示されます。 

4 ryes」 と入力して「了解」をクリックします。 



最後に作成されたロジカルドライブが削除されます。 



► 万一、誤ったロジカルドライブを削除してしまった場合は、アレイ構成を作成し直してから、作業前 
のバックアップデータをリストアして〈ださい。 

P POINT 

► ディスクグループ内のロジカルドライブがすべて削除されると、自動的にディスクグループは削除さ 
れ、そのディスクグループを構成していたハードディスクは未使用状態のハードディスクとなりま 
す。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8.4 スペアディスクの設定/解除 



► スペアディスクの設定を行う場合、いくつかのを件、およびを意事項があります。必ず事前に 
「■ホットスペアリビルド」 （一 P.30) をご覧になり内容をご確認のうえ、ホットスペアの設定を 
行って〈ださい。 

■スペアディスクの設定 

スペアディスク の設定ぶ法に っいて 説明します。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで未使用ハードディスク（に到）を選択し、右クリックして表 
示されたメニューから 「Manage hot spare 」 をクリックします。 

3 「 Create 」 をクリックします。 



確認画面が表示されます。 

4 「はい」をクリックします。 



未使用 ハードディスクのアイコンがスペアディスクのアイコン に変わりま 
す。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


P POINT 

► スペアディスクに設定しようとしているハードディスクよりも容量の大きなハードディスクで 
構成されたディスクグループがある場合 、 「Manage hot spare 」 をクリックした際に次のよう 
なメッセージが表示されます。スペアディスクを設定する場合には、「はい」をクリックして 
ください。 




► スペアディスクは、ディスクグループ内のハードディスクと同容量/同種類のものをお使いく 
ださい。 

► 異なる容量のハードディスクを使用した複数のディスクグループが存在する場合にスペアディ 
スクを設定したい場合は、すべての種類のハードディスクに巧してスペアディスクを設定して 
ください。 

■スペアディスクの解除 

スペアディスクの 解除ホ法に ついて 説明します。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューでスペアディスクの設定を解除するハードディスク （£0) を 
選択し、右クリックして表示されたメニューから 「Manage hot spare 」 をク 
リックします。 

3 r DeleteJ をクリックします。 



確認画面が表示されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4 「はい」をクリックします。 



スペアディスクのアイコンが未使用ハードディスクのアイコン (\~ 3 ) に変わりま 
す。 


4.8.5 ライトポリシーの変更 


本アレイコントローラでは、ロジカルドライブごとにライトポリシー (Write Policy ) を設定 
することができます。 

ロジカルドライブのライトポリシーを変更する場合は、次の手順を行ってください。 



► ライトポリシーについては、 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy)」 （一 P .25) をご覧になり、動作を 
理解したうえで使用してください。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了 」(一 P .143) 

2 ツリービューでライトポリシーを変更したいロジカルドライブ () を選 
択します。 

3 「 Se 扣 ng 」 タブをクリックし、 「 Cache 」 にある 「 Edit 」 をクリックします。 

「 Edit : LogicalDrive _ n 」（ n は数字が入ります）画面が表示されます。 

「Default write mode 」 に、現在設定されているライトポリシーが表示されます。 




►「Defaultwrite mode 」 が外の設定値は変更禁止です。変更しないでくださし、。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4 「Default write mode 」 の▼をクリックし、表示されるリストから設定するラ 
イトポリシーを選択します。 

5 「 OK 」 をクリックします。 

rApply changed settings 」 画面が表示されます。 

广1 Apply chanced settings: LoeicalDrive_0 (0) 

The following settings will be changed: 


Misc. Properties 

Parameter 

」 Current 

! Desired 

State 

Default Vyfrite Mode 

WHte Through 

WH わ Cache Bad BBU 



Apply Cancel 


6 「 Apply 」 をクリックします。 

ライトポリシーが現在の設定から変更されます。 

P POINT 

►「Defaultwrite mode 」 を 「 Write - back 」 または 、 「Write cache bad BBU 」 に変更した場合は、 
次のような警告メッセージが表示されます。ライトキャッシュを有効にする場合は、「はい」 
をクリックしてください。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8-6 ディスクアレイ構成情報の消'去 _ 

ディスクアレイ構成情報とは、ディスクグループやロジカルドライブの容量、 RAID レベル、 
ハードディスクがどのディスクグループに属しているかなど、ディスクアレイを設定すると 
きに作成された情報です。 

ディスクアレイ構成情報を消去することで、アレイコントローラに定義されている既存の口 
ジカルドライブをすべて削除し、接続されているすべてのハードディスクを未使用状態に戻 
すことができます。 



► 保守時など、指示された場合が外は、ディスクアレイ構成情報の消去は行わないでください。本操作 
を行うと、ロジカルドライブ内のデータはすベて失われます。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューでディスクアレイ構成情報を削除したいコントローラ （旦輔） 

を選択し、ちクリックして表示されたメ ニュー から 「Clear configuration 」 を 

選択します。 

確認画面が表示されます。 

3 ryes 」 と入力して「了解」をクリックします。 



既存のディスクアレイ構成情報が消去され、ロジカルドライブがすべて削除されます。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8.7整合性お保 (Make Data Consistent ) 


整合性確保（冗長データ再生成処理とも呼ばれます）とは、冗長性のあるロジカルドライブ 

のパリティ.ミラーデータを再生成し、アレイ構成を整合する機能です。 

サーバの故障や停電などで、 0 S のダーティシャットダウンが発生した場合、アレイに不整合 

が発生している可能性があります。ダーティシャットダウン時にはできるだけ早く本機能を 

実行してください。 

P POINT 

► 整合性確保を実行できるロジカルドライブは、冗長性のあるロジカルドライブ（オンライン状態 
( Operational ) の RAID 1、 RAIDS、RAID 6、 RAID 10、 および部分的クリティカル状態 （Partially 
degraded ) の RAID 6 のロジカルドライブ）です。冗長性のないロジカルドライブ （RAID 0 または 
クリティカル状態 （ Degraded )、 オフライン状態 ( Failed ) のロジカルドライブ）に対しては、整合 
性確保を実行することはできません。 

► 整合性確保はアレイの整合性を保つだけではなく、ハードディスクの媒体エラーを自動的に修正する 
効まもあります。 

► 整合性確保は複数のロジカルドライブに同時に実行することもできます。 

整合性確保は、次の手順に従って実行してください。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで整合性確保を実行するロジカルドライブ（^)を選択し、 

右クリックして表示されたメニューから 「Start MDC 」 をクリックします。 

確認画面が表示されます。 



3 「はい」をクリックします。 

整合性確保が開始されると、オブジェクトウィンドウの 「 Activity 」 に 「MDC running 」 
と表示され、整合性確保の進渉状況が表示されます。100%になり、プログレスバーが 
消えたら完了です。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8.8 リビ J レド （ Rebmid ) 

リビルドとは、クリティカル状態 ( Degraded ) のロジカルドライブをオンライン状態 
( Operational ) に修復する処理のことです。リビルドの詳細については 「1.3.3リビルド 
( Rebuild )」 (-> P .30) をご覧ください。 

手動でリビルドを行う場合は、次の手順に従って操作してください。 



► 通常は、ハードディスクの交換を行うと自動的にリビルドが行われます。ハードディスクの交換とリ 
ビルド作業については、 「第 6 章ハードディスクの交換」 （一 P .269) に従って行って〈ださい。 

t ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで、 Degraded 状態のロジカルドライブ （) を選択し、右 
クリックして表示されたメニューから 「Start rebuild 」 をクリックします。 

確認画面が表示されます。 



3 「はい」をクリックします。 

リビルドが開始されると、オブジェクトウインドウの 「 Activity 」 に 「 Rebuilding 」 と表 
示され、リビルドの進抄状況が表示されます。1000/〇になり、プログレスバーが消えた 
ら完了です。 
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4.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4.8.9 リキヤリブレーシヨン (Recalibration) 


リキヤリブレーシヨンとはバツテリ容量を再計測する処理のことです。 

手動でリキヤリブレーションを行う場合は、次の手順に従って操作してください。 



► 次の場合、使用開始前にバッテリのリキヤリブレーシヨンを行ってください。 

-本製品にバッテリバックアップユニットを搭載したモデルを新規にご購入いただいた場合 
-バッテリバックアップユニットを追加購入し新規搭載した場合 
-バッテリを含む部品を交換した場合 

► バッテリのリキヤリブレーシヨンには、連続通電状態で12時間必要となります。バッテリのリキヤリ 
ブレーシヨン中にサーバの電源の ON / OFF を行った場合、バッテリのリキヤリブレーシヨンが再度初 
めから実行されます。 

► リキヤリブレーシヨン中は、ライトバックに設定されているロジカルドライブは、安全のため自動的 
にライトスルーに切り替わります。バッテリのリキヤリブレーシヨン完了後に自動的にライトバック 
に戻ります。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、管理者権限でログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了 」(一 P .143) 

2 ッリービューでバッテリバックアップ ユニット （1；))を選択し、右クリッ 

クして表示されたメニューから 「 Recalibration 」 を選択します。 

リキヤリブレーシヨンが開始されます。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager ] 


4.9 をが態の ti 認 [ServerView RAID 
Manager] 


ServerView RAID Manager を使用して、次の情報を確認することができます。 

• 発生したイベントやエラーの情報： 「付録 A ServerView RAID イベントログー覧」（一 
P .300) 

• サーバの情報： 「4.9.1 サーバの 状態確認」 （一 P .185) 

-アレイ構成やコントローラの情報： 「4.9.2アレイコントローラの状態確認」 Hr 186) 

• ハー ド ディスク の情報： 「4.9.3 ハー ド ディスク の状態確認」 （一 P .188) 

-ロジカルドライブの情報： 「4.9.4 ロジカルドライブの状態確認」（一 P .190) 

. バックグラウンドで実行中のタスクの情報： 「4.9.5バックグラウンドタスクの進披状況参 
照」（一 P .192) 


4.9.1 サーバの状態確認 


ツリービューの最上部に表示されているサーバぶを選択すると 、 ServerView RAID がインス 
トールされているサーバの情報が表示されます。 


1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 


2 


ツリービューで参照したいサーバ名をクリックします。 

選択したサーバの詳細情報が表示されます。 


General 


System - 

Name 

IP Address 

Operai 1011 S 庐 tem —— 

Vendor 

Version 

Edition 

Processor Architecture 


PRIME RGY 
192168.1149 


Microsoft 

Windows Server 2003 
Standard Edition 
5¢ 日日 - 32 


大項目 

項目 

説明 

System 

Name 

サーバのぶ前です。 

IP Address 

サーバの IP アドレスが表示されます。 

サーバのネットワーク設定によっては、ループバックア 
ドレス （127.0.0.1) で表示されることがあります。 

Fully Qualified 
Domain Name 

サーバの FQDN です。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


大項目 

項目 

説明 

Operation System 

Vendor 

OS のベンダー《です。 

Version 

OS の種類とバージヨンです。 

Edition 

OS のエディシヨンです。 

Service pack 

OS に適用されているサービスパックです。 

Processor 

Architecture 

OS の CPU 種類です。 


注： OS の種類や設定によってすベての項目が表示されない場合があります。 


4.9.2 アレイコントローラの状態確認 


ツリービューでアレイコントローラを 選択すると、 アレイコントローラに 関する詳細な情報 
がオブジェクトウインドウに表示されます。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで参照したいアレイコントローラ （旦輔） をクリックします。 

選択したアレイコントローラの詳細情報が 「 General 」 タブに表示されます。 
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4.9 各状態の確認に erverView RAID Manager] 


大項目 

項目 

説明 

Adapter 

Name 

アレイコントローラのモデル《です。 


ID 

アレイコントローラ番号です。 


Vendor 

アレイコントローラのベンダーぶです。 


Product 

アレイコントローラのプロダクト《です。 


Serial number 

アレイコントローラのシリアルナンバーです。 


Memory size 

アレイコントローラのキャッシュメモリサイズで 
す。 


Flash 民 OM size 

アレイコントローラの Flash 民 OM のサイズです。 


NVRAM size 

アレイコントローラの NVRAM のサイズです。 


Firmware package version 

アレイコントローラのファームウェアと BIOS など 
を含めた版数です。 


Firmware version 

アレイコントローラのファームウェア版数です。 


Firmware build time 

アレイコントローラのファームウェアがビルドされ 
た日時です。 


BIOS version 

アレイコントローラの BIOS 版数です。 


Driver name 

アレイコントローラのドライバぶ称です。 


Driver version 

アレイコントローラのドライバ版数です。 

PCI Location 

Bus 

アレイコントローラの Bus 番号です。 


Function 

アレイコントローラの Function 番号です。 


Device 

アレイコントローラの Device 番号です。 

Ports 

Number 

アレイコントローラの Port 数です。 


Protocol 

アレイコントローラがサポートしているプロトコル 
です。 

Devices ( max ) 

Physical 

論理的な最大物巧デバイス数です。 


Logical 

論理的な最大論理デバイス数です。 

MDC schedule 

Schedule mode 

ファームウ卫アが持つ MDC Scheduler 設定の有効無 
効を示します。本製品では Disabled となり、代わり 
に HDD チェ、ソ クスケジューラを使用します。 

Properties 

S . M . A . R . T . support 

S . M . A . R . T . のサポート状況です。 


Alarm present 

アラームの有無を示します。 


Inconsistency handling 

データ整合性機能の動作ぶ式です。本製品では 

MDC (整合性確保）となります。 


Native command queuing 

NCQ (Native Command Queuing ) 設定の有効無効を 

示します。 


Correctable errors 

本カウンタは未サポートです。 


Uncorrectable errors 

これらのカウンタは、アレイコントローラによって 
実施された一時的-輕微なェラーに対するリカバリ 
回数を示していますが、ハードディスクが故障状態 
になっていない限り問題はありません。 


Cluster active 

本値は未サポートです。 

Status 

アレイコントローラの現在の状態が表示されます。 

Additional Status 

アレイコントローラの現在の状態について、追加情 
報が表示されます。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


P POINT 

►「 Settings 」 タブに表示される情報については、 「4.7.1アレイコントローラの設定と変更」（一 P .158) 
をご覧ください。 

► バックグラウンドタスクが実行中の場合は 、 「Background activities 」 タブが表示されます。 

「Background activities 」 タブに表示される情報については、 「■アレイコント ローラの Background 
activities で確認する」（一 P.193) をご覧〈ださい。 


4.9.3 ハードディスクの状態確認 


コントローラに接続されているハードディスクに関する詳細な情報がオブジェクトウィンド 
ウに表示されます。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで参照したいハードディスク （ Li 3 ) をクリックします。 

選択したハードディスクの詳細情報が表示されます。 

►「 General 」 タブを選択した場合 

tjeneral ^La^ut\ = 


Disk 


山 ms 

FUJITSU MAK3073RC CD 

Device number 

1 

Slot 

1 

\/endor 

FUJITSU 

Product 

MAX3073RC 

Type 

SAS 

SAS address 00 

0x500000E016B2A3A2 

Serial number 

DQD7P7702VYM 

Firmware version 

の日 6 

Transfer width 

1[bitCs)] 

Physical size 

70007 [MB] 

Config. size 

69472 [MB] 

Foreign configuration 

No 

Misc errors 

0 

S.M.A.RT. errors 

0 

Media errors 

0 

Activity 

Idle 

Status 

Operational 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager ] 


大項目 

項目 

説明 

Disk 

Name 

ハードディスクのモデルぶです。括弧内はハードディス 
クのスロット番号、またはエンクロージャ番号とスロッ 
卜番号です。 


Device number 

ハードディスクのデバイス番号です。 


Enclosure number 

ハードディスクが搭載されているエンクロージャの番号 
です。この番号は、 SAS エキスパンダの配下に接続され 
ているハードディスクに対してのみ表示されます。 


Slot 

ハードディスクが搭載されているスロット番号です。 


Vendor 

ハードディスクのベンダー《です。 


Product 

ハードディスクのプロダクトぶです。 


Type 

ハードディスクのプロトコルタイプです。 


SAS address 00 

ハードディスクの SAS アドレスです。 


Serial number 

ハードディスクのシリアルナンバーです。 


Firmware version 

ハードディスクのファームウェア版数です。 


Transfer width 

ハードディスクのデータ転送幅が表示されます。 


Physical size 

ハードディスクの物理容量です。 


Config . size 

アレイコントローラに接続した際に利用可能なハード 
ディスクの容量です。 


Foreign configuration 

現在の構成とは異なる構成情報の有無を示します。通常 
は「 N 0」となります。故障状態のハードディスクがある 
場合に 「 Yes 」 となることがあります。 


Misc errors 

本カウンタは未サポートです。これらのカウンタは、ア 
レィコントローラによって実施された一時的.軽微なェ 
ラーに対するリカバリ回数を示していますが、ハード 
ディスクが故障状態になっていない限り問題はありませ 
ん。 


S . M . A . R . T . errors 

ハードディスクの故障予測 （ S . M . A . 民. T .) が発生した際に 
カウントされます。 


Media errors 

本カウンタは未サポートです。 

これらのカウンタは、アレイコントローラによって実施 
された一時的-輕微なェラーに対するリカバリ回数を示 
していますが、ハードディスクが故障状態になっていな 
い限り問題はありません。 


Activity 

ハードディスクに対して実行中のタスクが表示されます。 

• Idle :何も実行されていません。 

• 民 ebuilding :リビルドが実行中です。 


Estimated time 
remaining 

バックグラウンドタスクが動作している場合にのみ表示 
されます。 

「4.9.5バックグラウンドタスクの進渉状況参照」（一 



P .192) 


Status 

ハードディスクの現在のステータスが表示されます。 


Power status 

ハードディスクのモータの回転状態を表示します。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


►「 Layout 」 タブを選択した場合 

I General La 卿 t I 

「Overview— 

CoriTig. size 

Usage 


69472 [MB] 

LogicalDrive.O (D) RAID-1 


項目 

説明 

Conng . sue 

アレイコントローラに接続した際に利用可能なハードディスクの容量です。 

Usage 

ハードディスクが割り当てられているロジカルドライブの情報です。 


4.9-4 ロジカルドライブの状態確認 

ロジカルドライブに関する詳細な情報がオブジェクトウィンドウに表示されます。 
オブジェクトウィンドウ上部のタブを切り替えることで表示する情報を変更できます。 

t ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」（一 P .143) 

2 ツリービューで参照したいロジカルドライブ（^)をクリックします。 

選択したロジカルドライブの詳細情報がオブジ： n クトウィンドウに表示されます。 

3 オブジ X クトウィンドウで情報を確認したいタブをクリックします。 
►「 General 」 タブを選択した場合 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


大項目 

項目 

説明 

Logical drive 

Name 

ロジカルドライブの《前です。 


Logical drive number 

ロジカルドライブ番号です。 


RAID level 

ロジカルドライブに設定されている RAID レベルです。 


Stripe size 

ロジカルドライブが使用しているストライピングのサイ 
ズです。 


Logical size 

ロジカルドライブの論巧サイズです。 


Physical size 

ロジカルドライブの物理サイズです。 


Operating system 
device name 

ロジカルドライブの OS 上でのディスクの位置です。 


Initialization status 

ロジカルドライブの初期化済み状態です。 

.Initialized :初期化済みです。 

.Uninitialized :未初期化です。 

本製品はバックグラウンド初期化をサポートしています 
ので、 Uninitialized となっていても自動的に初期化される 
ため、問題ありません。 


BGI 

BGI の有効無効を示します。 


Activity 

ロジカルドライブで現在実行中のタスクです。 
バックグラウンドタスク実行時は、現在実行中のタスク 
と、その進渉状況がプログレスバーで表示されます。 

「4.9.5バックグラウンドタスクの進渉状況参照」（一 



P .192) 


Estimated time 
remaining 

バックグラウンドタスクが動作している場合にのみ表示 
されます。 

「4.9.5バックグラウンドタスクの進披状況参照」（一 



P .192) 


Status 

ロジカルドライブの現在の状態です。 

Cache 

Write mode 

ロジカルドライブの現在のライトポリシーの状態です。 


Read mode 



Cache mode 

本情報は未サポートです。 


Disk cache mode 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


►「 Layout 」 タブを選択した場合 

Generalise け in 巨 S f La 卿 t \ 


「Overview 


Disk 

FUJITSU MAK 3073 RC の） 

固 

Used capacity 

1 眶 


Disk 

FUJITSU MAK3073RC CD 

困 

Used capacity 

10035 






Partitions 

W2K3 CC：) 

( 巳） 








項目 

説明 

Disk 

対象のロジカルドライブを構成しているハードディスクが表示されます。 

Used capacity 

対象のロジカノレドライブに使用されているハードディスクの容量です。 

Partitions 

対象のロジカルドライブ上に作成されているパーティシヨンの情報です。 


P POINT 

► rsettingsj タブに表示される情報については、 「4.7.3 ロジカルドライブの設定」 （一 P .163) をご覧く 
ださい。 

4.9.5 バックグラウンドタスクの進抄、状況参照 


バックグラウンドタスクには初期化、リビルド、整合性確保、容量拡張の処理があります。 
ServerView RAID Manager を使用すると、これらのタスクの進搂状況をプログレスバーで参照 
できます。また、プログレスバーには、タスクが完了するまでにかかるおおよその時間が表 
示されます (ServerView RAID v 2 丄 x な降をご使用の場合のみ)。 

進披状況を確認可能なバックグラウンドタスクは次のタスクです。 


バックグラウンドタスク 

Activities 

バックグラウンドタスクの確認方法 

バックグラウンド初期化 

BGI 

•ロジカルドライブの詳細情報で確認する 
• アレイコントローフの Background activities 
で確認する 

-ハードディスクの詳細情報で確認する（リ 
ビルドのみ） 

整合性確保 

MDC running 

リビルド 

Rebuilding 

容量拡張 

Migrating 


■ ロジカルドライブの詳細情報で確認する 

このホ法では、選択したロジカルドライブで実行中のバックグラウンドタスクを確認するこ 
とができます。 

t ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」一 P .143) 

2ツリービューでロジカルドライブ （) をクリックします。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


3 「 General 」 タブをクリックします。 

「 Activity 」 で実行中のバックグラウンドタスクの種類と、進渉状況が確認できます。 



P POINT 

► RAID 10にて複数のハードディスクで同時にリビルドを実行している場合、ロジカルドライブ 
の Activity に表示される進披状況は、各ハードディスクのリビルド進披の平均値となります。 

► ServerView RAID v2.1 .X が降をご使用の場合 、 「Estimated time remaining 」 の項目に、バック 
グラウンドタスクの完了までにかかるおおよその時間が表示されます。ただし、システ厶の負 
荷状況により、実際に完了までにかかる時間は異なりますので、あくまでも目安としてご利用 
ください。 

■アレイコントローラの Background activities で確認す る 

このホ法では、選択したアレイコントローラで実行中のすベてのバックグラウンドタスクを 
確認することができます。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」 P .143) 

2 ツリービューで コントローラ （旦輔） をクリックします。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


3 


「Background activities 」 タブをクリックします。 

「 Logical drive 」 には現在バックグラウンドタスクが実行されているロジカルドライブ 
が表示され、 「 Activity 」 で実行中のバックグラウンドタスクの種類と、進渉状況が確 
認できます。 


GeneralSettings Background activitiesi 


厂 Overview- 

Disk 

Activity 


FUJITSU MAX3073RC CD 
Rebuilding 

■p2r [00:14:48] 


医 I 


Logical drive 
Activity 


Lo 巨 icalDr レ e_ 日の） 
Rebuilding_ 


医 I 


122 % [00:14:48] 


P POINT 

► 各ロジカルドライブ情報の右側に表示されているボタン （ It な） をクリックすると、ツリー 
ビューで対象ロジカルドライブが選択され、そのロジカルドライブの詳細情報を参照すること 
ができます。 

► リビルド実行中は、ロジカルドライブに対する進被状況とハードディスクに対する進被状況の 
両方が表示されます。 

► ServerView RAID v 2.1 .X が降をご使用の場合、 「 Activity 」 内に、バックグラウンドタスクの完 
了までにかかるおおよその時間が表示されます。ただし、システ厶の負荷状況により、実際に 
完了までにかかる時間は異なりますので、あくまでも目安としてご利用〈ださい。 
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4.9 各状態の確認 [ServerView RAID Manager] 


■ハードディスクの詳細情報で確認する（リビルドのみ） 

このホ法では、選択したハードディスクで実行されているリビルドを確認することができま 
す。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」_、一 P .143) 


2 ツリービューでリビルド中のハードディスク（占3 ) をクリックします。 


3 「 General 」 タブをクリックします。 

「 Activity 」 で実行中のリビルドの進渉状況が確認できます。 

General \ La^ut 


Disk - 


Name 

FUJITSU MAX3073RC CD 

Device number 

1 

Slot 

1 

Vendor 

FUJITSU 

Product 

MAX3073RC 

Type 

SAS 

SAS address 00 

0x500000E016B2A3A2 

Serial number 

DQD7P7702VYM 

Firmware version 

日 2 日 6 

Transfer width 

1[bitCs)] 

Physical size 

70007 [MB] 

Config. size 

69472 [MB] 

Foreign configuration 

No 

Misc errors 

0 

S.M.A.RT. errors 

0 

Media errors 

0 

Activity 

Rebuilding 

1 1 22^ 1 

Estimated time remaining 

00:14:48 [hh ： mm ： ss] 

Status 

Rebuilding 


P POINT 

► ServerView RAID v2.1 .X が降をご使用の場合 、 「Estimated time remaining 」 の項目に、バック 
グラウンドタスクの完了までにかかるおおよその時間が表示されます。ただし、システムの負 
荷状況により、実際に完了までにかかる時間は異なりますので、あくまでも目安としてご利用 
ください。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

195 















GAM の機能概要と動作環境 . 197 

GAM のインストール [Windows] . 204 

HDD チェックスケジューラのインストール [Windows] 210 
バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストール 

[Windows]. 215 

GAM の起動と終了 . 219 

GAM の画面構成 . 221 

各種設定 . 230 

ディスクアレイ構成に関する操作 . 235 

各状態の確認 [GAM] . 253 

メンテナンス機能 . 266 


_第 S 章 

アレイの巧ぶと管理 [GAM] 


GAM (Global Array Manager ) の機能概要や動 
作環境、インストール方法、使用方法などにつ 
いて説明します。 


1234 567891 
5^55 5555 Ld5 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


5.1GAM の機能概要と動作環境 _ 

. 二… し … U.U 以 L . 丄し心 

GAM (Global Array Manager の略称です）について説明します。 

GAM は、アレイコント ローラと アレイコント ローラに 接続されている ハー ド デイ 
スクとロジカルドライブの監視、管理、メンテナンス、および設定を行うために使 
用します。 


5.1.1 GAM の概要 


0 S 上で、本アレイコントローラを監視/管理するためのソフトウエアです。 

GAM は、アレイコントローラ （ RAID コントローラ）に接続されたディスクアレイシステム 
を管理するためのアプリケーションです。 

GAM の機能は 、 GAM Server と GAM Client の連携により実現されています。 

• GAM Server ( 監視機能） 

GAM Server によって、ディスクアレイのステータスおよびリソースの利用状況に関する情報 
を監視•収集し、通知します。 

• GAM Client ( 管理機能） 

GAM Client によって、障害管理、信頼性の高いメッセージング処理、優れた 0 S サポートを 
行います。 

サーバ、またはネットワークに接続されたクライアント PC から、ディスクアレイおよび 
ハードディスクのメンテナンスを管理することができます。 



► PRIMERGY の安全な運用のため、アレイコントローラを使用する際は、必ず GAM (または 
ServerView RAID ) をインストールしてください。 

GAM (または ServerView RAID ) 力 《 インストールされていないと故障発生時に異常が検出できませ 
ん。また、保守作業が正しく行えなくなります。 

► GAM と ServerView RAID については、どちらか一方のみをインストールして〈ださい。どちらを使用 
するかは、アレイコントローラドキュメントんツール CD 内の ReadmeJP.html をご覧〈ださい。 
GAM 対象機種に、誤って ServerView RAID をインストールしてしまった場合は、 ServerView RAID 
と HDD チェックスケジューラをアンインストールした後に、 GAM と HDD チェックスケジューラの 
インストールを行って〈ださい。 GAM と ServerView RAID を同時にインストールした状態でサーバ 
を運用しないで〈ださい。 

► GAMClient は、アレイに対する管理やメンテナンスが必要な場合のみ起動するようにして〈ださい。 
セキュリティの観点からも GAM Client を常時起動しておくことは推奨しません。 GAM Client からサ 
インオンしている場合に、アクセス中のサーバがシャットダウンすると GAM Server との通信が不可 
能になり、 GAM Client は無応答となるため、操作ができない状態になります。この場合は、アクセス 
対象の GAM Server が再起動するのを待つか、 GAM Client を強制終了させてください。 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


5-1-2 GAM の使用条件 _ 

GAM Server および GAM Client を正しく使用するためには、適切なサーバ環境が必要です。 
次の条件を満たしているハードウェアおよびソフトウェア環境が必要です。 

■ GAM Server 

GAM Server を使用する場合は、次の環境が必要です。 


項目 

説明 

ハードディスク 

• Windows の場合 

OS のインストール先パーテイシヨンに 64 MB な上の空き領域があること 

• Linux の場合 

/ usr および / var 配下に 64 MB な上の空き領域があること 

アプリケーション 

TCP / IP、 SNMP サービス 、 ServerView Operations Manager がインストールさ 
れていること 

OS 

本アレイコントローラが搭載されているサーバのサポート OS 



►各 0 S には最新のサービスパックを適用してください。 

► デバイスドライバ、 GAM は、必ず弊社指定のものをインストールしてください。 

► ネットワーク設定は正し〈行って〈ださい。ネットワーク設定に問題があると、 ServerView 

Operations Manager でアレイの状態を監視できな〈なったり、イベントが通知されな〈なったりする 
ことがあります。 

► GAMServer がインストールされているサーバのホスト名または IP アドレスを変更する場合、その変 
要後に GAM Server を一度アンインストールし、再度インストールしてください。 

■ GAM Client (クライアント PC で管理する場合） 

GAMClient を、サーバとは別のクライアント PC にインストールする場合は、クライアント 
PC に次の環境が必要です。 


項目 

説明 

ネットワーク 

ネットワークに接続し、 TCP / IP が使用できること 

入力装置 

マウス、またはその他のポインティングデバイス 

プロセッサ 

Pentium ® が上 

メモリ 

256 MB な上 

ハードディスク 

32 MB が上の空き容量があること 

ディスプレイ 

800 X 600な上の解像度 (1024 X 768が上を推奨） 

OS 

Windows Server 2003 

Windows 2000 Server ServicePack 4 な降 

Windows XP 

Windows 2000 Professional ServicePack 4 が降 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


5.1.3 GAM へのアク七ス権限 


GAM の機能を使用するには、 GAM へサインオンする必要があり、ユーザ認証は 0 S に登録 
されているユーザアカウントで行われます。また、サインオンするときのユーザアカウント 
によって実行できる機能が制限されます。次の3種類のアクセス権限があります。 


■ Guest 権限 

Guest 権限で GAM を使用する場合、サインオンする必要はありません。 Guest 権限ではディ 
スクアレイの状態確認と、発生しているイベントの確認のみを行うことができます。各パラ 
メータの設定および変更を行うことはできません。 

■ ユーザ 権限 

ユーザ権限は、主に、コントローラやハードディスク/ロジカルドライブの状態監視を行う 
場合に使用する権限です。ユーザ権限を使用するには、 0 S に登録された任意のユーザぶとパ 
スワードでサインオンします。ユーザ権限では、 Guest 権限で使用できる機能に加えて、い 
くつかのパラメータを変更することができます。また、選択したコントローラおよび RAID 
サブシステムの、詳細なステータスを見ることができます。ディスクアレイ構成の変更、ド 
ライブのリビルド、コントローラやドライバに関係する各パラメータの変更などの各管理を 
行うことはできません。 

PPOINTV 

► ユーザ権限では、 RAID の構成を行うなどの操作はできません。 RAID の監視や状態の確認のみ行う場 
合は、ユーザ権限でサインオンすることをお割めします。 

■ 管理者権限 

コントローラやハードディスク/ロジカルドライブの管理、メンテナンス、および設定を行 
うための権限です。管理者権限を使用するには、ユーザぶ 「 gamroot 」 でサインオンします。 
Guest 権限やユーザ権限で使用できる監視機能に加えて、ディスクアレイ構成の作成と変更、 
ドライブのリビルド、ロジカルドライブの整合性確保、ドライブステータスの変更など、す 
ベての機能を使用することができます。 



► 管理者権限で GAM を使用する場合、操作によってはアレイコントローラ内のデータを失う可能性があ 
ります。本書をよ〈お読みになったうえで、を意してお使いください。 

► GAM 情報を ServerView Operations Manager からの監視ができな〈なった場合、ネットワーク設定に 
問題がある可能性があります。ネットワーク設定の巧確認をお願いします。 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


5.1.4 Linux 環境でのご使用について 


Linux 環境で使用する場合、 Linux 用デバイスドライバと GAM のインストールを行う必要が 
あります。また、別途 Windows サーバまたはクライアント PC を用意して、 GAMClient のイ 
ンストールを行う必要があります。 

Linux 用デバイスドライバについては、インターネット情報ページの 「 PRIME 民 GY の Linux 
情幸良」 （ http :// primeserver . f11jitsu . com / 9rimergy / software / linux /) ど^覧になり、インストー-ノレに 
必要なドライバ類をダウンロードしてください。また、インストール手順については、ダウ 
ンロー ドしたファイルの中にある マニュアルを ご覧ください。 

Linux 用 GAM および Windows 用 GAM Client については、アレイコントローラドキュメント 
&ツール CD 内の民 eadmeJP . html をご覧になり、インストールに必要なモジュール類および 
インストール手順を入手してください。 


P POINT 

► GAM Client をインス!''―ルできるサーバまたはパソコンの OS は、 Windows のみとなります 。 Linux 
サーバ上のアレイコントローラを GAM Client から監視する場合、 Linux サーバには GAM Client をイ 
ンストールすることはできません。 Windows サーバまたはクライアント PC を用意して 、 GAM Client 
をインストールして〈ださい。 

Linux サーバを、 Windows サーバまたはクライアント PC の GAM Client から管理する場合の 
構成は、次のようになります。 

Windows サーバ 

または I . A 《 

クライアント PC Linux サー/、 




P POINT 

► Linux サーバには 、 GAM Server をインストールし、インストール後に設定ファイルを編集して 、 GAM 
イベントの通知先とイベントログの格納を有効にする必要があります。詳細については、上記 URL 
の Linux のマニュアルをご覧〈ださい。 

► 途中にファイアウォールなどが存在する環境では、 GAM のプロトコルが使用しているポートのブロッ 
クを解除するなどのネットワークの設定が必要です。 

GAM では TCP のポート157、158を利用します。 
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5.1GAM の機能概要と動作環境 


5.1.5 ネットワーク環境でのご使用について 


ネットワーク環境下では、ネットワークで接続された Windows クライアントから複数のサー 
バのアレイを監視-管理することができます。 

GAM Server を他の Windows クライアントの GAM Client から管理する場合の構成は次のよう 
になります。 


Windows サーバ 



P POINT 

► GAM インストール時に GAM イベント通知先のサーバの設定を行う必要があります。詳細については、 
「5.2.1 GAM のインス I ル」（一 P.204) の 手順12 をご覧〈ださい。 

► 途中にファイアウォールなどが存在する環境では、 GAM のプロトコルが使用しているポートのブロッ 
クを解除するなどのネットワークの設定が必要です。 

GAM では TCP のポート157、158を利用します。 

► 1つの GAM Client から管理可能な GAM Server は、最大で100台です。 

100台を超えるサーバを同時に管理する場合は、100台のサーバにつき1台の GAM Client 用 
Windows サーバ、またはクライアント PC が必要になります。 

► 複数の GAM Server 版数が混在している場合、 GAM Client には、 GAM Server の最新の版数が上の版数 
を使用して〈ださい。 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


■ ServerView Operations Manager の AlarmService との関連について 

GAM Server を他の Windows クライアントの GAM Client から管理する場合、 ServerView 
Operations Manager の AlarmService との連携は次のようになり、サーノく側に加えて、 Windows 
クライアント側でも 0 S イベントログを格納することができます。 

参クライアント側で OS イベントログを格納する場合 


Windows サーバ 
または 

クライアント PC Windows サーバ、または Linux サーバ 



P POINT 

► クライアント側にも ServerView Operations Manager をインストールする必要があります。 



► サーバ本体には必ず ServerView Operations Manager をインストールしてくださし、。 
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5.1 GAM の機能概要と動作環境 


5.1.6 ServerView RAID と GAM との混をについて 


同ーネットワーク内で ServerView RAID と GAM を使用している場合、管理用のクライアン 
卜 PC または、 Windows サーバで ServerView RAID Manager と GAM Client を同時に使用する 
ことができます。 

次のような構成にすることができます。 



また、管理用クライアント PC または、 Windows サーノくに ServerView Operations Manager がイ 
ンストールされている場合、 ServerView Operations Manager の RAID Manager 連携を使用する 
ことで ServerView Operations Manager によって管理されているサーノくに対して、 ServerView 
RAID Manager または、 GAM Client を起動することもできます。 RAID Manager 連携の詳細に 
ついては、『 ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』の「 RAID Manager 連携」をご 
覧ください。 



► ServerView RAID をインストールした Windows サーバに 、 GAM Client をインストールする場合は、 
GAM Client のみをインストールし 、 GAM Server はインス I ''―ルしないようにしてください。 
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5.2 GAM のインス I —ル [ Windows ] 


5.2 GAM のインス ! ル [Windows] 


Windows サーバに GAM をインストールする手順について説明します。 



► GAM の上書きインストールはできません。 GAM を再インストールする際は、必ず、既存の GAM をア 
ンインストールしてからインストールを実行してください。 

► GAM のインストール、またはアンインストールが完了した後、システ厶の再起動を行ってください。 

► Windows Server 2003の Service Pack 1が適用されている状態で、 GAM のインストール-アンインス 

トールを行った直後のシステム巧起動時に、次のメッセージがポップアップされる場合があります。 

コンピュータ保護のため、このプログラ厶は Windows により終了されました。 

る前： SNMP Service 

動作には問題ありませんので、「メッセージを閉じる」をクリックしてメッセージを閉じてください。 

► 発生したイベントを OS のイベントログに記録するために、必ず ServerView Operations Manager をイ 
ンストールして、イベントロギングの設定を行ってください。詳しくは 『ServerView Operations 
Manager ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 


5.2.1 GAM のインス!ル 

次の手順に従って、 GAM のインストールを行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 GAM をインストールする前に、次の準備をします。 

. TCP / IP がインストールされており、正しく機能することを確認してください。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

• 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセツトしてくださ 
い。 

• すべてのアプリケーションを終了してください。 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了して〈ださい。「イベント 
ビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままインストールを行うと、正常にインス 
トールされないことがあります。 

3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
パス名を入力して roKj をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ] :¥RAIDTOOL¥GAM¥Windows¥instal I .bat 

「 Global Array Manager Setup 」 ウイザードが起動します。 
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4 rWelcome J 画面で、 「Next」 をクリックします。 

「 Software License Agreement 」 画面が表示されます。 

5 「Yes」 をクリックします。 

「 Select ComponentsJ 画面が表示されます。 

このとき 、「 Global Array Manager Server 」 および 「 Global Array Manager Client 」 の横に 
あるボックスがチェックされていることを確認、してください。 



6 「Global Array Manager Server」 を選択し、 「Change」 をクリックします。 

「 Select Sub - componentsJ 画面が表示されます。 

^ xj 

Select the components you want to mstsLil，clesr 
the components you do not want to install. 

Sub-components 



Space 7936 K _ 

Space 144967 G K [ Continue I 

「 ProgramFiles 」 と 「 SNMP 」 にチェックが付いていることを確認してください。 

7 確認後、 「Continue」 をクリックします。 

「 Select Components J 画面に戻ります。 

8 「Next」 をクリックします。 

「 Choose Destination Location 」 画面が表示されます。 
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5.2 GAM のインス I —ル [Windows] 


9 「Next」 をクリックします。 

GAM のインスト'ール先が表示されます。 

P POINT 

► GAM がすでにインストールされている場合は、上書きを確認するための警告メッセージが表 
示されます。「キャンセル」をクリックして警告メッセージを閉じた後、 「Cancel」 一 「Exit 
Setup」 の順にクリックして、 GAM のセットアップを中断して〈ださい。コマンドプロンプト 
が表示されている場合は、 「 X 」 ボタンをクリックしてコマンドプロンプトを閉じます。 GAM 
Client および GAM Server をアンインストールした後、巧度インストールを行ってください。 

10 インストール先の確認を行ってから、 「Next」 をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 

11 GAM Server からのイベントの通知先クライアントを指定します。 

テキストボックスに GAM Client をインストールするコンピュータのぶ前を入力して、 
「 Next 」 をクリックしてください。 



「Server Event Logging 」 画面が表示されます。 


P POINT 

► GAM Client を GAM Server と同じコンピュータにインストールした場合は、サーバ本体の名前 
を入力します。 

► 複数の通知先クライアントを指定する場合は、サーバのコンピュータ名、もしくは IP アドレス 
を半角スペースで区切って入力します。通知先クライアントは25台まで同時に指定すること 
ができます。 



► GAM Server をインストール後に、 Client の IP アドレスまたはコンピュータ名を変更すると、イ 
ベントは正常に通知されな〈なります。この場合は、 GAM Server をアンインストール後、再 
インストールする必要があります。 

DHCP サーバにより自動的に IP アドレスを取得している場合、電源の ON/OFF や再起動の夕 
イミングによって IP アドレスが変更される場合があります。 DHCP を利用している場合は、 
コンピュータ名を指定することをお勧めします。 
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f 2 「Enable event logging on the server machine 」 にチェックが付いていることを 
確認して、 「 Next 」 をクリックします。 



► このオプションは、必ず有効にしてください。 

13 設定ファイルのフルパスが表示されるので、 roKj をクリックします。 

「 Setup CompleteJ 画面が表示されます。 


14 「 Finish 」 をクリックして終了します。 

その後、コマンドプロンプトに表示されているメッセージに従って 【 Enter 】 キーを押 
し、コマンドプロンプトが閉じるまで処理を進めてください。 

15 システムを再起動します。 

16 再起動後、 Windows のユーザアカウントとして、 GAM の管理者権限用の 
「 gamroot 」 というユーザアカウントとユーザ権限用の任意のユーザアカウン 
卜（例： gamuser ) を作成します。 

「 gamroot 」 は、 Administrators グループに所属するように設定してください。 



► GAM の管理者権限用のアカウントを作成する際は、「ユーザは次回ログオン時にパスワードの 
変更が必要」チェックボックスのチェックを外して〈ださい。 

また「パスワードを無期限にする」のチェックボックスにチェックを入れて〈ださい。 

上記のように設定しないと、 GAM に正常にサインオンできなくなる場合があります。 

P POINT 

► 各ユーザアカウントは、 0S のユーザアカウントとして作成します。 
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5-2.2 GAM のアンインス!"ール 

GAM をアンインストールする場合は、次の手順で行ってください。 



► GAM のアンインストールは GAM を再インストールまたはアップデートする際に実施します。通常 
GAM をアンインストールしたままサーバを運用しないでください。 

■ GAM Client のアンインス I ル 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

P POINT 

► アンインストールを行う前に、すべてのプログラ厶を終了します。 

「イベントビューア」や「コンピュータの管理」が起動されたままアンインストールを行うと、 
正常にアンインストールされません。必ずすベてのプログラムを終了してください。 

2 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

3 「アプリケーションの追加と削除」 （ OS によっては「プログラムの追加と削 
除」）を起動します。 

4 アプリケ —シヨンー覧から 、 「Mylex Global Array Manager Client v . x . xx - xx 」 

を選択し、「選択と削除」をクリックします。 

「Are you sure vou want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Client vx . xx - xx ' 
and all of its components ?」 メッセージが 表示されます。 

5 「はい」をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 

6 アンインストール後、 「 OK 」 をクリックします。 

■ GAM Server のアンインス I ル 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

P POINT 

► アンインストールを行う前に、すべてのプログラ厶を終了します。 

「イベントビューア」や「コンピュータの管理」が起動されたままアンインストールを行うと、 
正常にアンインストールされません。必ずすベてのプログラムを終了して〈ださい。 

2 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

3 「アプリケーションの追加と削除」 （ OS によっては「プログラムの追加と削 
除」）を起動します。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

208 




5.2 GAM のインス I —ル [Windows] 


4 アプリケ —シヨンー覧から 、 「Mylex Global Array Manager Server v . x . xx - xx 」 

を選択し、「選択と削除」をクリックします。 

「 Are you sure you want to completely remove 'Mylex Global Array Manager Server vx . xx - xx ' 
and all of its components ?」 のメッセージが表示されます。 

5 「はい」をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 

6 アンインストール後、 「 OK 」 をクリックします。 

7 アプリケーシヨンー覧から 、 「LSI 1030 Storage SNMP Agent 」 を選択し、 
「削除」をクリックします。 

「コンピュータから LSI 1030 Storage SNMP Agent vx . xx . xxxx を削除しますか？」のメッ 
セージが表示されます。 

8 「はい」をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 

9 アプリケーシ ヨンー 覧から 、 「LSI SWR IDE Storage SNMP Agent 」 を選択し、 
「削除」をクリックします。 

「コンピュータから LSI SWR IDE Storage SNMP Agent vx . xx . xxx を削除しますか？」の 
メッセージが表示されます。 

10 「はい」をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 

11 システムを再起動します。 
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5.3 HDD チェックスケジューラのインス 
卜ール [ Windows ] 


HDD チ X ックスケジューラは、定期的に整合性確保による媒体チ X ックを実行し 
て、ハードディスクの媒体エラーを検出■修正するためのツールです。ここでは、 
Windows サーバに HDD チェックスケジューラをインストールする手順について説 
明します。 



► HDD チェックスケジューラは、必ずインストールして〈ださい。また、必ず GAM のインストール後 
にインストールを行ってください。 

► GAM のアップデート（またはアンインストール後の巧インストール）を行った場合は、 GAM のアッ 
プデート後に、必ず HDD チェックスケジューラを巧インストールして〈ださい。 

► HDD チェック中は、ロジカルドライブに対する I/O 性能が多少低下（最大で約30%程度）します。イ 
ンストール後は、 「5.3.2 HDD チXック開始時間の変更方法」 （一 P.211) をご覧になり、なるべく業 
務への影響がかさい時間帯に実行されるように開始時刻を設定してください。 

なお、 HDD チェックスケジューラをインストールすると、デフオルトで毎日12:00に実行されるよ 
うに設定されています。 


P POINT 

► HDD スケジューラの機能概要については、 「1.3.7 HDD チェックスケジューラ」 （一 P.：36) をご覧くだ 
さい。 

► HDD チェックスケジューラは、 OS 標準のスケジュール機能 （Windows の場合は AT コマンド、 Linux の 
場合は Cron) を利用して、定期的に整合性確保を実行しています。 

► HDD チェックは、週1回が上の定期実行をお割めします。 

► HDD チXック実行中にサーバが再起動またはシャットダウンされた場合は、次回起動時に前回の位置 
から HDD チXックが継続されます。 


5.3.1 HDD チェツクスケジューラのインス I ル 


次の手順に従って、 HDD チェックスケジューラのインストールを行います。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 HDD チェックスケジューラをインストールする前に、次の準備をします。 

• GAM がインストールされていることを確認してください。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

• 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセットしてくださ 
い。 

• すべてのアプリケーションを終了してください。 
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5.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了して〈ださい。「イベント 
ビューア」や「コンピュータの管理」を実行したままインストールを行うと、正常にインス 
トールされないことがあります。 

3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
ファイル名を入力して 「OK」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ ] :¥RAIDTOOL¥HDDCS¥Windows¥ins ね ll.bat 

コマンドプロンプトに 「 Installing HDD Check Scheduler .」 と表示されます。 

4 「Installation of HDD Check Scheduler has finished」 と表示されたら、 【Enter】 


キーを押して コマン ドプロンプトを閉じます。 

PpOINTp. 

► HDD チェックスケジューラの初回インストール時は、デフオルトで毎日 12:00 に HDD チェックが実行 
されるように設定されています。 

► HDD チXックスケジューラを上書きインストールした場合は、が前に設定した開始時刻が引き継がれ 
ます。 


5-3.2 HDD チェック開始時間の変更方法 


HDD チ： n ックの開始時間の変更は、 OS の AT コマンドを使用して行います。開始時間を変 
更する場合は、次の手順に従って操作してください。 

P POINT 

► HDD チエックは、週 1 回が上の定期実行をお勧めします。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

3 「 AT 」 と入力し、 【 Enter 】 キーを押します。 

4 コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥WINDOWS¥SysWOW64¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2003 の場合 
C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 
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例： AT コマンドの出力が次の場合は、 の =11 となります。 

C : ¥Documents and Settinas¥Administrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎月曜日金曜日 10:00 "C : ¥ProgramFiles¥Fu j itsu¥F5FBFE01 

¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMvLoas.exe" 

11 毎月曜日火曜日 ... 12:00 C : ¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk 

.bat 

5 現在登録されている HDD チ X ックスケジュールを削除します。 

次のコマンドを実行してください。 

AT < 手順 4 で控えた ID> /delete 
例 ： AT 11 /delete 

6新規にスケジュールを登録します。 HDD チェックを実行したい時間に、 AT コ 

マンドで次のコマンドラインを登録します。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Windows¥SysWOW64¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2003 の場合 
C:¥Windows¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

AT コマンドで定期実行を指定するには、次のコマンドを実行します。 

AT < 開始時刻 > /every :<曜日 > " コマンドライン " 

. 毎週金曜日18:00から HDD 千ェッゥ を定期実行する場合 (Windows Server 2003 
(Windows Server 2003 x 64 が外）の場合） 

at 18:00 /every:F "C : ¥Windows¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat" 

.毎日 21:00 から HDD 千ェック を定期実行する場合 (Windows 2000 Server の場合） 

at 21:00 /every : T,W,Th,F,S,Su 

"C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat" 
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5.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 


P POINT 

► 曜日の指定は、月曜曰から順に、次のスペルの頭文字で指定できます。 


月 

乂 

水 

木 

金 

± 

曰 

M 

T 

W 

Th 

F 

S 

Su 


► AT コマンドの詳しい使用方法については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

► HDD チェックが設定した時間に正し〈実行されているかを確認するには、 OS のアプリケー 
シヨンログで指定した時間に次のログが記録されていることを確認してください。設定した時 
間に次のログが記録されていない場合は、設定を見直して〈ださい。 

ソース : Fujitsu ServerView Services 

種類 ：情報 

イベント ID :1 

言兄明 : Consistency check / Make Data Consistent is started. 


5-3-3 HDD チェックスケジユーラのアンインス!"一 y ! レ 

HDD チェックスケジューラをアン イ ンストールする場合は、次の手順で行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

P POINT 

► アンインストールを行う前に、すべてのプログラ厶を終了します。 

「イベントビューア」や「コンピュータの管理」が起動されたままアンインストールを行うと、 
正常にアンインストールされません。必ずすベてのプログラ厶を終了して〈ださい。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

3 「AT」 と入力し、に nter 】 キーを押します。 

4コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥WINDOWS¥SysWOW64¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows Server 2003 の場合 
C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

• Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 
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5.3 HDD チェックスケジューラのインスIル [Windows] 


例： AT コマンドの出力が次の場合は、 の 二11となります。 


C : ¥Documents and Settings¥Administrator>at 

状態 ID 日付 時刻 コマンドライン 


1 毎月曜日金曜日 10:00 "C : ¥ProgramFiles¥Fu j itsu¥F5FBFE01 

¥ServerView Services¥WebServer¥ClearMvLoas.exe" 

11 毎月曜日火曜日 ... 12:00 C : ¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk 

.bat 

5 現在登録されている HDD チ X ックスケジュールを削除します。 

次のコマンドを実行してください。 

AT く手順 4 で控えた ID> /delete 
例 ： AT 11 /delete 
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5.4 バッ テリリキヤリブレーシヨンスケ ジユー ラのインスIル [Windows] 

5.4 バジテリリキヤリブレーシヨンスケ 
ジユーラのインスト ー V レ [ Windows ] 


バッ テリリキヤリブレーシヨンスケジューラは、 バッ テリ搭載の MegaRAID SAS 
300-8E ROMB において定期的にバッテリのリキヤリブレーシヨンを実行するため 
のツールです。ここでは、 Windows サーバにバッテリリキヤリブレーシヨンスケ 
ジユーラをインストールする手順について説明します。 



► GAM のアップデート（またはアンインストール後の再インストール）を行った場合は、 GAM のアッ 
プデート後に、必ず/ くッテリリキャリブレーシヨンスケジューラを巧インストールして〈ださい。 

► 本ツールをご使用になる前に、 「1.3.8バッテリバックアップユニット （BBU)」 （一 P.37) もご覧〈だ 
さい。 

► リキャリブレーシヨンは連続通電状態で12時間必要となります。また、リキャリブレーシヨン中は、 
ライトバックに設定されているロジカルドライブが、安全のためライトスルー動作となりますので、 
「5.4.2バッテリリキャリブレ~シヨン開始日時の変更方法」（一 P.216) をご覧になり、なるべく業務 
への影響がかさい時間帯に実行されるように開始日時を設定して〈ださい。 

P POINT 

► MegaRAID SAS 8300 XLP では、本ツールのインストールと定期的なリキャリブレーシヨンの必要は 
ありません。 

► バッテリリキャリブレーシヨンスケジューラは、 OS 標準のスケジュール機能 （Windows の場合は AT 
コマンド、 Linux の場合は Cron) を利用して、定期的にリキャリブレーシヨンを実行します。 

► バッテリのリキャリブレーシヨンは1〜2ヶ月に1回程度の実行をお割めします。 

► バッテリのリキャリブレーシヨン中にサーバが再起動またはシャットダウンされた場合は、次回起動 
時にリキヤリブレーシヨンが初めから開始されます。 


5.4.1 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストー 
ル 


次の手順に従って、バツテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのインストールを行います。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 バツテリリキヤリブレーシヨンスケジューラをインストールする前に、次の 
準備をします。 

• GAM がインストールされていることを確認してください。 

• ServerView Operations Manager がインストールされており、正しく機能することを確認 
してください。 

. 本製品に添付のアレイコントローラドキュメント&ツール CD をセツトしてください。 
• すべてのアプリケーションを終了してください。 
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5.4 バッ テリリキヤリブレーシヨンスケ ジュー ラのインス I ル [ Windows ] 



► インストールを実行する前に、すべてのアプリケーションを終了して〈ださい。「イベント 
ビューア」や「サービス」、「コンピュータの管理」を実行したままインストールを行うと、正 
常にインストールされないことがあります。 

3 「スタート」ボタンー「ファイル名を指定して実行」の順にクリックし、次の 
ファイル名を入力して 「OK」 をクリックします。 

[CD/DVD ドライブ ] :¥RAIDTOOL¥BATRCS¥Windows¥ins ね ll.bat 

コマンドプロンプトに 「 Installing Battery Recalibration Scheduler .」 と表示されます。 

4 rInstallation of Battery Recalibration Scheduler has finished.」 と表示された 
ら、 【Enter】 キーを押します。 

コマンドプロンプトが閉じます。 

P POINT 

► バッテリリキヤリブレーションスケジューラの初回インストール時は、デフオルトで毎月1日11:00に 
リキヤリブレーションが実行されるように設定されています。 

► バッテリリキヤリブレーションスケジューラを上書きインストールした場合は、が前に設定した開始 
日時が引き継がれます。 

5-4.2 バッテリリキヤリブレーション開始日時の変更方法 

バッテリリキヤリブレーションの開始日時の変更は、 OS の AT コマンドを使用して行いま 
す。開始日時を変更する場合は、次の手順に従って操作してください。 

P POINT 

► バッテリのリキヤリブレーションは1〜2ヶ月に1回程度の定期実行をお割めします。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

3 「AT」 と入力し、に nter】 キーを押します。 

4 コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥WINDOWS¥SysWOW64¥GAMSERV¥Batrec.bat 

• Windows Server 2003 の場合 
C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 

• Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 
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5.4 バッ テリリキヤリブレーシヨンスケ ジュー ラのインス I ル [Windows] 


例： AT コマンドの出力が次の場合は、の=4となります。 


C : ¥Documents and 

Settings¥Administrator>at 

状態 ID 

日付 


時刻 

コマンドライン 

3 

毎月曜日 

义曜日 

12:00 

C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

4 

毎 1 


11:00 

C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 


5現在登録されているバッテリリキャリブレーシヨンのスケジュールを削除し 
ます。 

次のコマンドを実行してください。 

AT <手順 4 で控えた ID> /delete 
例： AT 4 / delete 


6 新規にスケジュールを登録します。バッテリリキヤリブレーシヨンを実行し 
たい日時に、 AT コマンドで次のコマンドラインを登録します。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥Windows¥SysWOW64¥GAMSERV¥Batrec.bat 
- Windows Server 2003 の場合 
C:¥Windows¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 
- Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 


AT コマンドで定期実行を指定するには、次のコマンドを実行します。 

AT <開始時刻> /every:< 日付> "コマンドライン" 

毎月15日8:00からリキヤリブレーシヨンを定期実行する場合 
(Windows Server 2003の場合） 

AT 8:00 / every :15 "C : ¥Windows¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat" 


P POINT 

► AT コマンドの詳しい使用方法については、 Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

► バッテリリキャリブレーシヨンが正し〈設定されているかを確認するには、コマンドプロンプ 
卜で 「AT」 を入力し、表示された結まを確認して〈ださい。手順6で設定した日付、時間、 
コマンドラインが正し〈設定されていることを確認して〈ださい。 
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5.4 バッ テリリキヤリブレーシヨンスケ ジュー ラのインス I ル [ Windows ] 


5.4.3 バッテリリキヤリブレーシヨンスケジューラのアンインス 
トール 


バッテリリキヤリブレーションスケジューラをアンインストールする場合は、次の手順で 
行ってください。 

1 管理者権限で Windows にログオンします。 

P POINT 

► アンインストールを行う前に、すべてのプログラ厶を終了します。 

「イベントビューア」や「コンピュータの管理」が起動されたままアンインストールを行うと、 
正常にアンインストールされません。必ずすベてのプログラ厶を終了して〈ださい。 

2 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「コマンド 
プロンプト」の順にクリックし、コマンドプロンプトを起動します。 

3 「 AT 」 と入力し、 【Enter】 キーを押します。 

4コマンドラインが次の値に設定されている行の ID を控えます。 

• Windows Server 2003 x 64 の場合 
C:¥WINDOWS¥SysWOW64¥GAMSERV¥Batrec.bat 

• Windows Server 2003 の場合 
C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 

• Windows 2000 Server の場合 
C:¥WINNT¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 

例： AT コマンドの出力が次の場合は、の二4となります。 

(Windows Server 2003の場合） 


C:¥Documents and 

Settings¥Administrator>at 

状態 ID 

日付 


時刻 

コマンドライン 

3 

毎月曜日 

义曜日 

12:00 

C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥HDDchk.bat 

4 

毎1 


11:00 

C:¥WINDOWS¥system32¥GAMSERV¥Batrec.bat 


5現在登録されているバッテリリキャリブレーシヨンのスケジュールを削除し 
ます。 

次のコマンドを実行してください。 

AT < 手順 4 で控えた ID> /delete 
例： AT 4 /delete 
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5.5 GAM の起動と終了 


5.5 GAM の起動と終了 


GAM の起動と終了方法について説明します。 

5.5.1 GAM の起動とサインオン 


GAM では使用目的に合わせて機能を制限するために、ユーザ認証が行われます。ユーザ権 
限な上のアクセス権を得るには、 GAM にサインオンする必要があります。 



► GAM をインストールした後、初めて起動すると 「Define Server Groups」 画面が表示されます。 

「5.7.1サーバグループとサーバの設定」（一 P.230) をご覧になり、設定を行って〈ださい。 

► GAMClient は、アレイに対する管理やメンテナンスが必要な場合のみ起動するようにしてください。 
セキュリティの観点からも GAM Client を常時起動しておくことは推奨しません。 GAM Client からサ 
インオンしている場合に、アクセス中のサーバがシャットダウンすると GAM Server との通信が不可 
能になり、 GAM Client は無応答となるため、操作ができない状態になります。この場合は、アクセス 
対象の GAM Server が再起動するのを待つか、 GAM Client を強制終了させてください。 

1 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一 r Mylex Global Array 
Manager Client J の順にクリックします。 

サーバグループ、およびサーバが1つでも定義されている場合は 、 「Global Status 
View 」 が表示されます。 

P POINT 

► 起動時は、 Guest 権限の状態です。ユーザ権限または管理者権限を使用するには、サインオン 
を行う必要があります。 

2 「Global Status View 」 画面で、サーバアイコンをダブルクリックするか、サ 
インオンが要求される何らかの操作を行います。 
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5.5 GAM の起動と終了 


P POINT 

► Administration メニューから 「Sign on」 を選択しても、 「Sign On」 画面を開〈ことができま 
す。 

► Linux システ厶などで GAM Client と GAM Server が別のサーバにインスI''―ルされている場合に 
は、 GAM Server 側で設定されているパスワードを入力して〈ださい。 


3 サインオンします。 

1. ユーザ名を入力します。 

. ユーザ権限でサインオンする場合 

「 Username 」 に任意のユーザぶを入力します。 

. 管理者権限でサインオンする場合 

「 Username 」 に 「 gamroot 」 とノ ' v 力しま'!。 

2. 「 Password 」 にパスワードを入力します。 

「 Remember password for this session 」 にチェックが付いている場合は、チェックを 
外します。 

P POINT 

► このオプションをチェックすると、同ーパスワードの他のサーバへも自動的にサインオンする 
ようになりますので、を意してください。各サーバに自動的にアクセスしないようにするた 
め、チェックは外しておくことをお勧めします。 

なお、本オプションをチェックしていても、 GAM Client を一度終了させた場合は、巧度サイ 
ンオンが必要になります。 

3. rsign - onj をクリックします。 

P POINT 

► GAM では、使用できる機能がアクセス権限で制限されています。アクセス権限については、 
「5.1.3 GAM へのアクセス権限」 （一 P .199) を ご覧 〈ださい。 


5.5.2 GAM の終了 

GAM を終了するには、 GAM のメニューバーで 「 File 」 から 「 Exit 」 をクリックしてください。 
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5.6 GAM の画面構成 


L Device Address 


L Description 


ctl：0 
ctl： 0 chn： 
ctl： 0 chn： 
ctl： 0 chn： 
ctl： 0 chn: 0 が: 
ctl：0 


System started. 

SAS firmware initialization started. 

A new physical disk has been found. 
A new physical disk has been found. 
A new physical disk has been found. 
A new physical disk has been found. 
Controller is found 


For Help, press FI 


■ ニユーバ ー 

「 ControllerView 」 や 「RAID Assist 」 などの、 GAM の各種機能を実行できます。 

GAM のメニュー構成の詳細は、 「5.6.2 メニュー構成と機能」（一 P .224) をご覧ください。 

■ ツールバー 

GAM でよく使用する機能のボタンが表示されています。 

ツールバーの詳細は、 「5.6.3ツールバーアイコン」 (-> P .226) をご覧ください。 

■ Server Group Selection ボックス 

GAM Client に登録されている各サーバグループのぶ前が表示されます。▼をクリックすると 
管理対象のサーバグループを切り替えることができます。 


5.6 GAM の面面構ぶ 


GAM を使用する際に表示される各画面、各ボタン、および各メニュー項目につい 
て説明します。 


5-6.1 起動画面の構成と機能 


GAM を起動すると 、 「Global Status View 」 画面および 「Log Information Viewer 」 画面で構成 
された次の画面が表示されます。 

Server Group Selection ボックス 「 Controller Selection ボックス 

- 〔£ り e View Administration Window HelpJ 


メニューバ 
ツールバー 


Global Status - 
View 


ィみ巧 IPHI が喘 I f](K 


l-lnix 


MegaRAID SAS 300-8E R -Q 


〔 ■DACs …り 


^fcBDACs(1)~| 


~ynixj 


コントローラアイコン 
サー バアイコン 


二に]斗 


TOOOOOOOO 

if :^岂岂岂 



MegaRAID SAS ューザーズガイド 

221 

























































5.6 GAM の画面構成 


■ Controller Selection ボックス 

操作対象のアレイコントローラを切り替えます。▼をクリックすると、現在選択されている 
サーバに接続されるオンボードアレイコントローラ、またはアレイ カー ドのコントローラ の 
とコントローラタイプ （MegaRAID SAS 300-8E ROMB など）が表示されます。 


■ Global Status View 

現在選択されているサーノスグループ内のサ'ーノくが表示されます。 

参サー バアイコン 

サーノくの 各種情報が表示されます。 

PRIKiERGY • - ! — サーバ名（例： PRIMERGY) 、または IP アドレス（例：192.168 .1.5) 

が表示されます。 

0S の種類(例: W2K3=Windows Server 2003、 Linux= 各種 Linux) 
が表示されます。 

サーバの状態が表示されます。 

詳細はが下の表をご覧〈ださい。 



アイコン 


PRIMERGY 

口 W 2 の 





1 92.1 G 8.2 .10 

口 


〇 



192.168 .2.10 


X 

量 


量 


色 


サーバの状態 


] 緑サーバは正常に稼動しています。 


] 黄サーバへの接続待ちの状態です。 


] 赤 


サーバのダウン、またはサーバに接続できません。次のような原因が 
考えられます。 

. ネットワークの異常 
• サーバの電源が入っていない 
. サーバの IP やホストぶが変更された 

• サーバに GAM Server がインストールされていない、または動作して 


いない 
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5.6 GAM の画面構成 


参コントローラアイコン 

サーバ上のアレイコントローラの情報が表示されます。 

コントローラアイコンは各サーバアイコンの右側に表示され、 （） 内の数字は接続されてい 
るアレイコントローラの数を示しています。アレイコントローラには、次のような状態があ 
ります。 


アイコン 

色 

アレイコント ローラの 状態 


.「 D 占。 (1) 1 

1 

緑 

アレイコントローラ、またはその配下に作成されたロジカルドライブ 
は正常に動作しています。 


巧 邮。[1) 


黄 

アレイコントローラ、またはその配下に作成されたロジカルドライブ 
がクリティカルな状態になっているか、接続しているハードディスク 
にトラブルが発生しています。 


. KD 占。 (1) 


赤 

アレイコントローラ、またはその配下に作成されたロジカルドライブ 
は正常に動作していません。 


■ Log Information Viewer 

アレイコントローラで発生したイベントが表示されます。 


イベント 

詳細 

Event ID 

報告されるイベントのレベルを、アイコン（情報/注意/警告/その他）で表示し 
ます。また、報告されているイベントののを表示します。 

Severity 

イベントの重要度です。 

Source 

イベントを送信したサーバの IP アドレスまたはぶ前です。 

Source Time 

イベントが発生した時間です。 

Device Address 

関連するデバイスの位置情報、対象となる操作、および、イベントが送信された巧 
由に関するその他のデータです。 

Description 

イベントの説明です。 

Sequence ( Seq ) 

イベントの通し番号です。 

Local Time 

イベント発生が GAM Client に通知された時間です。 



► Log Information Viewer には 、 GAM Client が起動している間のイベントしか表示されません。 

アレイコントローラで発生したイベントを参照する場合は、 0 S のイベントログを使用して〈ださし、。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

223 






























5.6 GAM の画面構成 


5-6-2 ^ニュー構成と機能 _ 

GAM のメニュー項目の構成と機能について、説明します。 


■ File たュー 


メニュー 

機能 

open Coniiguration 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Save Configuration 

現在のディスクアレイ構成をファイルに保存します。 

「■ディスクアレイ構成情報の保存」（一 P .251) 

Clear Configuration 

現在選択されているアレイコントローラのディスクアレイ構成を、すべて消ちし 
ます。 

「■ディスクアレイ構成情報の消去」（一 P .252) 


P POINT 

► これらのメニューは、管理者権限でサインオンして 「 ControllerView 」 を開いたときのみ使用できま 
す。 



►「Open Configuration 」、 「ClearConfiguration 」 を実行すると、既存のアレイ構成およびロジカルドラ 
イブ上のデータはすべて消去されます。保守時など、指示された場合が外は、これらの操作は行わな 
いでください。 


■ View ニュー 


メニュー 

機能 

Global Status View 

「 Global Status View 」 画面を表示します。 

初期状態では、 GAM 起動時に 「Global Status View 」 画面が自動的に表示される 
ように設定されています。 

Controller View 

「 ControllerView 」 画面を表示します。をデバイスの情報や、コントローラに接続 
されたハードディスクおよびロジカルドライブの状態を表示します。 

Log Information 
Viewer 

「Log Information Viewer 」 画面を表示します。アレイコントロー ラで発生したイ 
ベントやエラーを表示する画面です。 

「Log Information Viewer 」 画面は 、 GAM Client 起動時に自動的に表示されます。 

Foreground 

Initialize Status 

実行中のロジカルドライブのフォアグラウンド初期化の進行状況を表示します。 
フォアグラウンド初期化を実行中のみ選択できます。 

本機能は未サポートです。 

Background 

Initialize Status 

実行中のロジカルドライブのバックグラウンド初期化の進行状況を表示します。 
バックグラウンド初期化を実行中のみ選択できます。 

Rebuild Status 

実行中のリビルドの進行状況を表示します。 

リビルドを実行中のみ選択できます。 

Make Data 

Consistent Status 

実行中の整合性確保の進渉状況を表示します。 

整合性確保を実行中のみ選択できます。 
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5.6 GAM の画面構成 


メニュー 

機能 

Expand Capacity 
Status 

実行中の容量拡張処理の進行状況を表示します。 

容量拡張処理を実行中のみ選択できます。 

を意事項： 

► 容量拡張処理を実行中に、システ厶の再起動やシャットダウンを行わないでく 
ださい。データを損失する可能性があります。 

Patrol Read Status 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Error Table 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 


■ Administration ニュー 


メニュー 

機能 

Sign On 

GAM の監視機能および設定機能を使用する場合のサインオンを行います。サー 
バに登録されているユーザアカウントでサインオンすると、監視機能 （ User 権限 
で実行できる機能）を使用することができます。 「 gamroot 」 でサインオンするこ 
とにより、 GAM の設定機能および管理機能（管理者権限で実行できる機能）を 
使用できるようになります。 

Deiine Server 

Groups 

サーバグループと、グループ内のをサーバのぶ前、または IP アドレスを設定し 
ます。 

Select Current 

Server Group 

サーノくグループの選択を行います 。 「Server Selection 」 ボックスを直接操作した場 
合と同じように機能します。 

ミ主意事項： 

► 必ず 、 「Define Server Groups 」 で登録したサーバグループを選択して〈ださ 
い。 

Select Current 

Controller 

管巧対象のコントロー ラを選択します 。「 Controller Selection 」 ボックスを直接操 
作した場合と同じように機能します。 

RAID Assist 

ディスクアレイの構成を設定する機能です。本機能を使用してディスクグループ 
およびロジカルドライブの定義を行うことができます。 

「5.8.1 RAID Assist 機能の起動」（一 P .235) 

Initialize Logical 
Drives 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

ミ主意事項： 

► 本機能を使用するとロジカルドライブ上のデータを破壊するおそれがありま 
す。 

Controller 

Information 

現在選択されているアレイコントローラの主要な情報を表示します。 

Enclosure 

Information 

SES および SAF-TE Enclosure Management の情報を表示します。 

ミ主意事項： 

► Enclosure Information 機能は未サポートです。本機能を使用してハードディス 
クキャビネットの監視を行うことはできません。 

Controller Options 

現在選択されているアレイコントローラのさまざまなパラメータを設定します。 
「5.7.2コントローラオプシヨンの設定と変更」（一 P .231) 

Physical Device 
Options 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Intelligent BBU 

バッテリバックアップユニットが搭載されている場合は、バッテリバックアップ 
ユニットの情報を表示します。 

Scan Devices 

接続されているハードディスクを再検出します。 
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5.6 GAM の画面構成 


メニュー 

機能 

Advanced 

Functions 

その他の機能です。サブメニューが表示されます。 

• Flash Utility 

アレイコントローラのファームウェアを更新します。 

を意事項： 

► 弊社指定が外のファー厶ウェアへは、アップデートしないでください。また、 
ファー厶ウ X アアップデートは勢社指定の方法に従つてください。 

Settings 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Alarm Sound 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

Consistency Check 
with Restoration 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 


5.6.3 ジ~^レゾく ~アイコン 

GAM 画面上部の ツールバーアイコ ンを使用す る ことで、よく使う機能を起動できます。 



岡麵1 

换相 

霄 


アイコン 

機能 


「 RAID Assist 」 画面を表示し、ディスクアレイ構成の作成を開始します 。 Administration メ 
ニューの 「 RAIDAssi 如を選択した場合と同じように機能します。 

Hr 

デ ノくイ スの再スキャンを行います 。 Administration メニューの Scan Devices を実行した場合 
と同様です。 

柄 

アレイコントローラの情報を表示します 。 Administration メニューから Controller Information 
を選択した場合と同様の動作をします。 

麵 

本機能は未サポートです。ご使用にならないでください。 

度） 

「サインオン」画面を表示します 。 Administration メニューから 「 SignOn 」 を選択した場合 
と同様の動作をします。 


本機能は未サポートです。 

f 

ヘルプを 表示します。 
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5.6 GAM の画面構成 


5.6.4 Controller View の起動と画面構成 


Controller View を起動することにより、ハードディスク/ロジカノレドライブの状態監視を行 
うことができます。 

「 Controller View 」 画面を表示するには、 GAM の View メニュ ー （一 P .224) う三ら 「 Controller 
View 」 を選択します 。 「Sign On 」 画面が表示された場合は、 「5.5.1 GAM の起動とサインオ 
ン」（一 P .219) をご覧になり、サインオンを行ってください。 

次の画面が表示されます。 



「 Controller View 」 画面では 、「 Controller Selection J ボックスで現在選択されているコントロー 
ラに関する各種情報が確認できます。 

参コントローラに接続されているエンクロージャの数 

各エンクロージャは、画面の左側にタワーで表現されます。 
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5.6 GAM の画面構成 


参ハードディスク 

ハードディスクの各種情報が表示されます。 

_ I 夕ーゲット ID が表示されます。 

1-0- Q • …づ I (左から順に、エンクロージャ ID / スロット番号//、ードディスク ID を表しています。） 

—己 I —— ハードディスクの容量が表示されます。 

I - ハードディスクの種類、およびハードディスクの状態が表示されます。 

詳細は次の表をご覧〈ださい。 


アイコン 

色 

状態 

意味 


卜叫…2 


緑 

オンライン 
(On Line ) 

ハードディスクは正常に動作しています。 


卜糾72 


赤 

故障/オフライン 

(Dead / Unconfigured 

Bad ) 

ハードディスクが故障している、認識できな 
い、または読み書き不可能な状態です。 

1 卜巧画1 

黄 

リビノレド 
( Rebuilding ) 

ハードディスクはリビルド中です。 

卜设¢…21 

緑+白 

スペアディスク 

(Hot Spare ) 

スペアディスクに設定されているハードディ 
スクです。 



1 

黄 

故障予測 

( Critical ) 

ハードディスクに故障予測が出ています。 


W ィの472 


なし 

未使用 

( Unconngured ) 

ハードディスクが未使用、または使用可能な 
状態です。 


P POINT 

► 各ハードディスクのアイコンをダブルクリックすると、より詳細な情報を表示することができます。 

詳細については 「5.9.3ハードディスクの状態確認」（一 P .258) をご覧〈ださい。 

► ハードディスクが認識不可能な状態になっている場合は、ハードディスクアイコンをダブルクリック 
しても、詳細情報を表示できないことがあります。 
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5.6 GAM の画面構成 


参ロジカルドライブ 

ロジカルドライブの各種情報が表示されます。 

I - ロジカルドライブ番号が表示されます。 

0 1=^ 1 38944 RAID 5^ - ロジカルドライブの raid レベルが表示されます。 

^- ロジカルドライブの容量が表示されます。 

- ロジカルドライブの状態が表示されます。 

詳細は次の表をご覧〈ださい。 


アイコン 

色 

状態 

意味 


r -.'; 


緑 

オンライン 
(On Line ) 

ロジカルドライブは正常に運用されています。 


朽 


黄 

クリティカル 

( Critical ) 

ロジカルドライブは冗長性のない状態で運用中です。 


固 

I 

赤 

オフライン 
(Off Line ) 

ロジカルドライブは利用できない状態です。 


相’ 


緑 

整合性確保中 

ロジカルドライブで整合性確保を実行中です。 


P POINT 

► 各ロジカルドライブのアイコンをダブルクリックすると、より詳細な情報を表示することができます。 
詳細については 「5.9.4 ロジカルドライブの状態確認」 （一 P .261) をご覧〈ださい。 
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5.7 各種設定 


5.7 を種設定_ 

す-.. 

次の項目の設定方法について説明します。 

- 「5.7.1サーバグループとサーバの設定」（一 P .230) 

- 「5.7.2コントローラオプションの設定と変更」（一 P .231) 

- 「5.7.3バッテリバックアップュニットの設定」（一 P .234) 

5.7.1 サー バグ ルー プとサーバの設定 

初めて GAM Client を起動した場合は、サーバグループの設定画面が自動的に表示されます。 
次の手順に従って、サーバグループとサーバの追加を行つてください。 



t 「Server Groups」 エリアの下にある 「 Add 」 をクリックします。 

2 「Adding Item」 画面で、追加するサーバグループの名前として任意の名前を入 
力します。 

3 roKj をクリックします。 

「 ServerGroups 」 エリアに追加したサーバグループぶが表示されます。 

4 追加した サー バグ ルー プを選択し、 「Servers」 エリアの 下にある 「Add」 をク 
リックします。 

「Adding Item 」 画面が表示されます。 

5 「Adding Item」 画面で、監視を行う サーバのコン ピュ ータ名、 または IP アドレ 
スを入力します。 

P POINT 

► 監視対象サーバのコンピュータ名、または IP アドレスを入力する際は、 「 localhost 」 および 
ループバックアドレス「127.0.0.1」は指定しないで〈ださい。 

6 「 OK 」 をクリックします。 

「 Servers 」 エリアに入力したサーバのぶ前が追加されます。 
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5.7 各種設定 


7 「0 K 」 をクリックし 、 「Define Server Groups 」 画面を閉じます。 

Global Status View に登録したサーバが表示されていることを確認してください。 

P POINT 

► Administration メニユー （一 P .225) から 「Define Server Groups 」 を選択することでもサーバグルー 
プの設定を行うことができます。 



► 設定可能な監視対象サーバの数は最大で100台です。 

5-7.2 コントローラオプションの設定と変更 


Administration メニューの Controller Options より、アレイコントローラのオプションの確認と 
変更を行うことができます。 



► 各コントローラオプションの設定値は、必ず表で示された範囲内の値に設定して〈ださい（表内で 
「初期値」と記載されている項目のみ、設定を変更しても構いません）。指定外の値を設定した場合、 
予期しない動作を行う可能性があります。 

■「Controller Options」 タブ 



MegaRAID SAS ューザーズガイド 

231 
































5.7 各種設定 


オプション 

パラメ ータ 

設定値 

説明 

Global 

Parameters 

Enable Automatic Rebuild 
Management 

Enable 

変更禁止 

ハードディスク交換後の自動リ 
ビルドを有効にします。 


Rate 描。 

80 

初期値 

リビルドの通常 I / O に対する優 
先度を設定します。 


Enable Background 
Initialization 

Enable 

固定値 

バックグラウンド初期化を有効 
にします。 


民 ate 描。 

80 

初期値 

バッググラウンド初期化の通常 
I / O に対する優先度を設定しま 
す。 


Check Consistency / Make 
Data Consistent 民 ate 胜 i ] 

80 

初期値 

整合性確保の通常 I / O に対する 
優先度を設定します。 


MORE Rate 胜 l ] 

80 

初期値 

容量拡張処理の通常 I / O に対す 
る優先度を設定します。 


Enable Auto Drive Sizing 

Disable 

固定値 

ハードディスク容量の丸め込み 
処理を行います。 

Startup 

Disk Spin-up 

On Command 

固定値 

本設定は未サポートです。 

Parameters 

Devices per Spins 

2 

変更禁止 

同時に回転を開始させるハード 
ディスクの台数に関連する設定 
です。 


Initial Delay 

0 

固定値 

本設定は未サポートです。 


Delay Between Spins 

6 

変更禁止 

ハードディスクの回転開始間隔 
を指定します。 

Clustering 

Enable Clustering 

Disable 

固定値 

本設定は未サポートです。 

Parameters 

Controller Host ID 

0 

固定値 

本設定は未サポートです。 

Cache Line 
Size ( MB ) 

User Selected 

16 

固定値 

本設定は未サポートです。 

Active 

16 

固定値 

本設定は未サポートです。 


注1:設定値を大きくすることで各バックグラウンドタスクの実行速度が上がりますが、通常 I / O 速 
度が遅くなる場合があります。 
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5.7 各種設定 


■ 「 Advanced 」 タブ 

「 Advanced 」 タブを選択すると、 Advanced オプションを設定することができます。 



0 K I _キャンたル 


オプション 

パラ メータ 

設定値 

説明 

lemporarilv 

Offline 

RAID Array 

Enable 

Disable 

固定値 

本設定は未サポートです。 

Device 

Health 
Monitoring 
(S.M.A. 民. T. 
/I.E.C) 

Enable Polling 

Enable 

固定値 

ハードディスクの故障予測機能 
(S.M.A.R.T.) を有効にします。 

Polling Interval 

300 

変更禁止 

S.M.A. 民. T. ポーリング間隔を設 
定します。 

Patrol Read 

Start Automatically on 

Start Up 

Disable 

変更禁止 

本設定は未サポートです。 

Delay between Iterations 

168 

初期値 

本設定は未サポートです。 



► 各コントローラオプションの設定値とは別に、サーバ本体に固有の設定が必要な場合があります。そ 
の場合は、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』の記 
載に従って設定を行ってください。 
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5.7 各種設定 


5-7.3バッテリバックアップユニットの設定 

ノくッテリノくックアップユニットの動作モードの確認および変更を行うことができます。 

なお、本設定は RAID 管理ツールのインストール後に自動的に正しい設定に変更されます。 

1 GAM Client を起動し、管理者権限でサインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 Administration メニューから 「Intelligent BBU 」 をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



3 「Auto Learn Mode 」 から 「 Disable 」 を選択します。 


オプション 

設定値 

説明 

Auto Leam Mode 

Disable 

運用時設定値 

ノくツ テリのリキヤリブレーシヨンのモードを 設 
定します。必ず Disable に設定してください。 


4 「 Cancel 」 をクリックします。 

「Auto Leam Mode 」 の設定は反映され、ウインドウが閉じます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


5.8 ディスクアレイ«脱こ関する操作 


GAM で新しいディスクグループやロジカルドライブを作成するには 、 RAID Assist 
機能を使用します 。 RAID Assist では、ディスクアレイ構成の新規作成、追加、容 
量拡張、ホットスペアの設定などを行うことができます。 



► ディスクアレイに関する操作を行う場合は、管理者権限でサインオンしている必要があります。 


5.8.1 RAID Assist 機能の起動 


GAM の Administration メニューから 「RAID Assist 」 を選択すると 、 RAID Assist 機能を起動 
できます。 

次の画面が表示されます。 




► リビルド、容量拡張処理、整合性確保処理が実行中の場合 、 RAID Assist 機能は使用できません。 

► RAID Assist を実行する場合、操作によっては既存のディスクアレイ構成情報やファイルデータが消去 
される場合があります。機能を理解したうえでお使い〈ださい。 

► Automatic Configuration、Assisted Configuration は未サポートです。ご使用にならないでください。 
ディスクアレイ構成の作成には Manual Configuration をお使いください。 

► RAID Assist では、 RAID 10のロジカルドライブを作成することはできません。 RAID 10のロジカルド 
ライブを作成する場合は、 WebBIOS を使用して構成してください。 

「2.3.1ディスクアレイ構成の作成」_(一 P .70) 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


■ Manual Configuration 

ディスクアレイ構成の設定に関する操作は 、 「Manual Configuration 」 う A 実行します。 
「Manual Configuration 」 をクリックすると、次の画面が表示されます。 



• Edit Configuration 

ホットスペアディスクの設定/解除、およびロジカルドライブの削除を行う場合に使用しま 
す。 



► Edit Configuration は、ホットスペアの設定/解除、およびロジカルドライブの削除が外には、ご使用 
にならないでください。 

# New Configuration 

古いディスクアレイ構成とデータを消去して（存在する場合）、新しいディスクアレイ構成を 
アレイコントローラに適用します。アレイコントローラに構成が存在しない場合、または現 
在の構成を完全に消去して新たな構成を作成する場合に、本機能を使用します。 



► New Configuration を実行すると、既存のディスクアレイ構成情報は削除されます。既存の全ロジカル 
ドライブおよびロジカルドライブ内のデータは消去されますので、を意して〈ださい。 

# Delete Logical Drives 

未サポートです。ご使用にならないでください。ロジカルドライブの削除は 「Edit 
Configuration 」 機能を使用します。 

♦ Add Logical Drive 

既存のディスクアレイ構成はそのままの状態で残して、追加のロジカルドライブをセット 
アップする場合に使用します。選択しているアレイコントローラには、ロジカルドライブが 
1つが上設定されていて、未使用 ( Unconfigured ) ハードディスクまたはディスクグループに 
空き領域が残されている必要があります。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


参 Expand Array 

ロジカルドライブの容量を拡張するために、既存のディスクグループに未使用 ( Unconfigured ) 
のハードディスクを追加して、ロジカルドライブ内のデータを再構成します。拡張される口 
ジカルドライブ内のデータが破壊されることはありません。 


5.8.2 新規にディスクアレイ精成を作成する ( NewConfiguration ) 


新規にアレイ構成を作成する場合、または現在のアレイ構成を完全に削除して新規にアレイ 
を構成する場合は、次の手順でアレイ構成を作成します。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 R 219) 

2 Administration メニユーから 「RAID Assist 」 を選択します。 

RAID Assist 画面が表示されます。 

3 「Manual Configuration j をクリックします。 

Manual Configuration 画面が表示されます。 

4 「New Configuration 」 をクリックします。 

次の画面が表示されます。ここではディスクグループの作成を行います。 

ディスクグループは画面左上の 「Disk Arrays 」 エリアに表示されます。 



画面下の 「Unused Disk Drives 」 エリアには、未使用状態のハードディスクの一覧が表 
示されます。ここから未使用のハードディスクを選択し、 「 DiskArrayA 0」 のエリアに 
ドラッグ&ドロップします。ドラッグ&ドロップされたハードディスクは、ディスク 
グループ A 0 を構成するハードディスクとなります。 

1つのディスクグループに対して、最大32台までハードディスクを追加することがで 
きます。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

237 










































5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


P POINT 

► 未使用ハードディスクを選択する際に、にか1】キーを押しながら選択すると、複数のハード 
ディスクを同時に選択することができます。 

► RAID 1の場合、1つのディスクグループ内に使用できるハードディスクの台数は、2台になり 
ます。 



► ここでは 「 AddArray 」 はご使用にならないで〈ださい。ディスク グルー プを複数作成したい 
場合は、本手順完了後に 「Add Logical Drive 」 機能を使用して追加を行って〈ださい。 

► 同ーディスクグループ内のハードディスクはすべて同容量■同種類にして〈ださい。異なる 
ハードディスクが混在して接続されている場合は、 「5.9.3ハ~ドディスクの状態確認」（一 
P .258) であらかじめ確認しておいてください。 

►ディスクグループからハードディスクを削除する場合 

「Disk Arrays 」 エリアから 「Unused Disk Drives 」 エリアにハードディスクをドラッグ& 
ドロップすると、ディスクグループからハードディスクを削除できます。 

►設定をやり直す場合 

ディスクグループの設定を最初からやり直したい場合は 、 「ClearA 叫 をクリックして 
ください。それまでの設定は解除されます。 

►スペアディスクを設定する場合 

未使用ハードディスクを選択した状態で 「Make Spare 」 をクリックします。未使用ハー 
ドディスクのアイコンがスペアディスクのアイコンに変わります。 

スペアディスクを解除するには、スペアディスクを選択して 「民 emove Spare 」 をクリッ 
クします。 



► スペアディスクに設定したハードディスクを roisk Arrays J エリアにドラッグ&ドロップしな 
いでください。 

► スペアディスクは、ディスクグループ内のハードディスクと同容量/同種類のものをお使いく 
ださい。 

► 異なるハードディスクを使用した複数のディスクグループが存在する場合にスペアディスクを 
設定したい場合は、すべての種類のハードディスクに対してスペアディスクを設定して〈ださ 
い。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


5 ディスクグループの作成が終了したら 、 「Logical Drives 」 タブをクリックし、 
ロジカルドライブの設定を行います。 



1. ロジカルドライブに設定する RAID レベルを選択します。 

「RAID Level 」 の▼をクリックし、表示されるリストからロジカルドライブに設定 
する RAID レベルを選択してください。 



► GAM では RAID 10のロジカルドライブを作成することはできません。 RAID 10のロジカルドラ 
イブを作成する場合は、 WebBIOS をお使い〈ださい。 

「■ディスクアレイ構成の作成手順」_(一 P .71) 


2. 「 Capacity-Logical 」 に作成するロジカルドライブの容量を入力するか、 
「 Capacity-Physical 」 に 使用する物理容量を入力します。 

ディスクアレイ内に作成するロジカルドライブが1つだけの場合、またはディス 
クグループ内の最後のロジカルドライブを作成する場合は、デフォルトのサイズ 
を変更しないでください。複数のロジカルドライブを作成する場合は、全体の容 
量より小さい値を入力して必要な容量を残すようにします。 

戶 POINT 

► 入力が必要なのはどちらか一方のみです。 A 方を入力すると、もう片方は自動的に計算され 
て、その結まが表示されます。 



► ロジカルドライブの容量は、ブロックサイズとの整合性をとるために、自動調整される場合が 
あります。 

► -度に複数のロジカルドライブを作成しないで〈ださい。1つのディスクグループ内に複数の 
ロジカルドライブを作成する場合は、いったん本手順が終了した後で 「Add Logical Drive 」 機 
能 （一 P .241) を使用してロジカルドライブの追加を行って〈ださい。 

また、1つのディスクグループ内に複数のロジカルドライブを作成した場合は 、 rExpand 
Capacity 」 機能で後から容量を拡張することはできな〈なります。 

3. ロジカルドライブをライトバックで使用する場合は、 「 WriteCache 」 のチェック 
ボックスにチェックを付けまず。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 



► ライトバックについては、 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy )」 （一 P.25) をご覧になり、 
理解したうえで使用して〈ださい。 

► バッテリバックアップモジュールが搭載されていない場合は、 「 WriteCache 」 を有効に設定し 
ていても 「Write Through 」 モードでロジカルドライブが作成されます 。 「Write Back 」 モード 
でロジカルドライブを使用する場合は、 「5.8.7ライトポリシーの変更」（一 P .250) をご覧に 
なり、ロジカルドライブ作成後にライトモードの設定を変更してください。 


4. その他の各パラメータカ<、次の設定値になっていることを確認します。 

設定値が異なっている場合は、次の設定値に変更してください。 


パラメータ 

設定値 

Init Drive ? 

Disabled 

Stripe Size 

64 KB 

Read Control 

Normal 

Direct I/O 

Enabled 



► 本アレイコントローラでは、 0 S 上でのフォアグラウンド初期化機能は未サポートです。冗長 
性のあるロジカルドライブはバックグラウンド初期化により自動的に初期化されます。 


6 「Add Drive 」 をクリックして、新しいロジカルドライブを登録します。 

7 ディスクアレイ構成を反映するために 「 Apply 」 をクリックします。 

► Write Cache を有効に設定していた場合 

Write Cache を有劾に設定していた場合は、次の画面が表示されるので、「はい」をク 
リックしてください。 



確認画面が表示されます。 

8 「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 



新規にディスクアレイ構成が作成されます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


9 ロジカルドライブがすぐに使用可能である旨のメッセージが表示されるので、 
「0 K 」 をクリックして終了します。 



5-8.3 既存のディスクアレイ構成に □ ジカルドライブを追加する 
(Add Logical Drive ) 


既存のディスクアレイ構成に、新たにロジカルドライブを追加する手順について説明します。 
新たなロジカルドライブを追加するには、未使用ドライブまたは既存のディスクグループに 
空き領域がある必要があります。 

次は 、 Add Logical Drive を実行する場合の手順です。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」(- > P .219) 

2 Administration メニユーから 「RAID Assist 」 を選択します。 

RAID Assist 画面が表示されます。 

3 「Manual Configurationj をクリックします。 

Manual Configuration 画面が表示されます。 

4 「Add Logical Drive 」 をクリックします。 

「 DiskArrays 」 タブの画面が表示されます。 


P POINT 

► 定義済みのディスクグループに空き領域が残っている場合は 「Logical Drives 」 タブの画面が 
表示されます。この場合は、 「5.8.2新規にディスクアレイ構成を作成する （New 
Configuration )」 （一 P .237) の手順5が降をご覧になり、ロジカルドライブの定義を行ってく 
ださい。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


5 「Add Array 」 をクリックし、新たなディスクグループを設定します。 

「 DiskArrays 」 エリアに空のディスクグループが追加表示されます。 



6 「Unused Disk Drives 」 エリアから未使用のハードディスクを選択し 、 「Disk 
Arrays 」 エリアにドラッグ&ドロップします。 

ドラッグ&ドロップされたハードディスクは、ディスクグループを構成するハード 
ディスクとなります。 

1つのディスクアレイに巧して、32台までハードディスクを追加できます。 

P POINT 

► 未使用ハードディスクを選択する際に、 【 Ctrl 】 キーを押しながら選択すると、複数のハード 
ディスクを同時に選択することができます。 

► RAID 1の場合は、1つのディスクグループ内に使用できるハードディスクの台数は2台になり 
ます。 

► ディスクグループからハードディスクを削除したい場合は、 「 DiskArrays 」 エリアから、 
runused Disk Drives j エリアにハードディスクをドラッグ & ドロップして〈ださい。 



► 一度に複数のディスクグループの追加は行わないでください。さらにディスクグループを作成 
したい場合は、本手順を完了し、構成を反映させてから再び Add Logical Drive を行って〈だ 
さい。 

► 同ーディスクグループ内のハードディスクはすべて同容量•同種類にして〈ださい。異なる 
ハードディスクが混在して接続されている場合は、 「5.9.3ハ~ドディスクの状態確認」（一 
P .258) であらかじめ確認しておいて〈ださい。 


►スペアディスクを設定する場合 

未使用ハードディスクを選択した状態で 「Make Spare 」 をクリックします。 

未使用ハードディスクのアイコンがスペアディスクのアイコンに変わります。 

スペアディスクを解除するには、スペアディスク選択後、「民 emoveSpare 」 をクリック 
します。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 



► スペアディスクに設定したハードディスクを roisk Arrays J エリアにドラッグ&ドロップしな 
いでください。 

► スペアディスクは、ディスクグループ内のハードディスクと同容量■同種類のものをお使いく 
ださい。 

► 異なるハードディスクを使用した複数のディスクグループが存在する場合にスペアディスクを 
設定したい場合は、すべての種類のハードディスクに巧してスペアディスクを設定して〈ださ 
い。 

7 ディスクグループとスペアディスクの設定が完了したら 、 「Logical Drives 」 夕 
ブをクリックし、ロジカルドライブの設定を行います。 

ロジカルドライブの設定は、新規にディスクアレイを構成する場合と同じです。 

「5.8.2新規にラ~イスクアレイ構成を作成する (New Configuration) 」 v 一 P .237) の手)價 

5な降の操作を行ってください。 


5-8-4 ロジカルドライブの容量拡張 （ ExpandArray ) 

既存のロジカルドライブに巧して、容量の拡張と RAID レベルの変更を行います。 



► 容量拡張を行うには、いくつかのを件、およびを意事項があります。事前に必ず 「1.3.5容量拡張 
(Expand Capacity ) j (一 P .33) をご覧になり内容をご確認のうえ、容量拡張を行つてください。 

► RAID 10のロジカルドライブを容量拡張することはできません。 

1 万一の場合に備えて、データのバックアップを行います。 

2 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」 HP .219) 

3 容量拡張を行う予定のロジカルドライブに巧して、整合性確保 （一 P .266) を 
行い、正常に終了することを確認します。 



► 整合性確保が正常に終了しなかった場合は、ロジカルドライブの容量拡張は行わないで〈ださ 
い。 

4 Administration メニューから 「RAID Assist 」 を選択します。 

RAID Assist 画面が表示されます。 

5 「Manual Configurationj をクリックします。 

Manual Configuration 画面が表示されます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


6 「Expand Array 」 をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



7 拡張したいロジカルドライブを選択し、 「0 K 」 をクリックします。 

r Disk Arrays ] タブの画面が表示されます。 



8 「Unused Disk Drives 」 エリアから未使用のハードディスクを選択し、画面左 
上に表示されているディスクグループにドラッグ&ドロップします。 

ディスクグループ内のハードディスクが合計で32台になるまでハードディスクを追加 
することができます。 



► ディスクグループ内のハードディスクが32台より多くならないようにして〈ださい。 

► 追加するハードディスクは、ディスクグループ内のハードディスクとすべて同容量■同種類に 
してください。異なるハードディスクが混在して接続されている場合は、 「5.9.3ハ~ドデイス 
クの状態確認」（一 P .258) であらかじめ確認しておいてください。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


9 ディスクグループへの/ \—ドディスクの追加が完了したら 、「 Logical Drives 」 
タブをクリックし、ロジカルドライブの設定を行います。 



10 ロジカルドライブに設定する RAID レベルを選択します。 

「RAID Level 」 の▼をクリックし、表示されるリストからロジカルドライブに設定する 
RAID レベルを選択してください。 

容量拡張処理後のロジカルドライブの RAID レベルはここで選択した RAID レベルに 
変換されます。 



► RAID 1または RAID 5のロジカルドライブから RAID 0に変換した場合、ロジカルドライブの冗 
長性がなくなりますので、ごを意ください。 

► Stripe Size の変更は行わないで〈ださい。 

11 「 Apply 」 をクリックします。 

次の確認画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。 



確認画面が表示されます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


t 2 「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 



容量拡張の進行状況を示す画面が表示され、容量拡張処理が開始されます。容量拡張 
処理が完了するまでお待ちください。 



► 容量拡張処理中に、サーバ本体の電源を切ったり、リセットや再起動を実行したりすると、対象ロジ 
カルドライブのデータが消失するおそれがありますので、絶対に行わないで〈ださい。 

► 万一、容量拡張処理を実行中にサーバ本体の電源が切れてしまった場合、サーバ本体を起動後にハー 
ドディスクへのアクセスが自動的に巧開されます。このような場合は、ハードディスクアクセスラン 
プが消灯するのを待ち、ハードディスクへのアクセスがなくなったことを確認後、アレイ構成を作成 
し直してから、作業前のバックアップデータをリストアしてください。 

P POINT 

► 容量拡張の完了後、容量拡張したロジカルドライブが冗長性のある RAID レベルの場合 （ RAID 1 およ 
び RAID 5) は、バックグラウンド初期化が実行されます。 


5.8.5 巧巧ロジカルドライブの削除 （ EditConfiguration ) 


ロジカルドライブの削除を行う場合 、 「Edit Configuration 」 を使用します。 



►「Manual Configuration 」 の 「Delete Logical Drive 」 機能は未サポートです。ご使用にならないでくだ 
さい。 

►「Edit Configuration 」 では、ロジカルドライブの削除、スペアディスクの設定■解除が外の操作は行 
わないでください。ディスクグループやロジカルドライブの作成を行う場合は 、 「New Configuration J 
または 「Add Logical Drive 」 を使用して〈ださい。 

► ロジカルドライブの削除を行う際は、必ずデータのバックアップを行ってください。 

► ロジカルドライブの削除は、最後に作成されたロジカルドライブ（番号の1番大きなロジカルドライ 
ブ）のみ可能です。 

► すべてのロジカルドライブを削除する場合（アレイ構成をクリアする場合）は、 「5.8.8ディスクアレ 
イ構成情報の保存/消去」 （^ P .251) をご覧〈ださい。 

1 万一の場合に備えて、データのバックアップを行います。 

2 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了 .I (一 P .219) 
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3 Administration メニューから 「RAID Assist 」 を選択します。 

RAID Assist 画面が表示されます。 


4 「Manual Configurationj をクリツクします。 

Manual Configuration 画面が表示されます。 


5 「Edit Configuration 」 をクリックします。 

r Disk Arrays ] タブの画面が表示されるので 、 「Logical Drives 」 タブをクリックして、 
現在定義されているロジカルドライブの一覧を表示します。 



►「 DiskArrays 」 画面ではディスクグループの構成変更は行わないでください。ディスクグルー 
プの構成変更を行うと、既存のロジカルドライブはすべて削除されます。誤ってディスクグ 
ループの構成を変更してしまった場合は、 「 Cancel 」 をクリックしてからやり直して〈ださし、。 


6 r Delete Drive j をクリックします。 

最後のロジカルドライブから順に削除されます。 



►「Clear All 」 はクリックしないで〈ださい 。 「Clear All 」 をクリックすると、すべてのロジカル 
ドライブが一括で削除されてしまいます。削除するロジカルドライブを間違ってしまった場合 
は、 「 Cancel 」 をクリックして、初めからやり直して〈ださい。 

7 一覧からロジカルドライブの削除が終了したら、誤ったロジカルドライブを 
削除していないか再度確認して〈ださい。間違いがなければ 「 Apply 」 をク 
リックします。 

次の警告メッセージが表示されます。 



8 「はい」をクリックします。 

確認画面が表示されます。 

9 「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 



► 万一、誤ったロジカルドライブを削除してしまった場合は、アレイ構成を作成し直してから、 
作業前のバツクアツプデータをリストアして〈ださい。 

► ディスクグループ内のロジカルドライブがすべて削除されると、自動的にディスクグループは 
削除され、そのディスクグループを構成していたハードディスクは未使用状態のハードデイス 
クとなります。 


5.8.6 スペアデイスクの設定/解除 (Edit Configuration ) 


スペアディスクの設定方法と解除ホ法について説明します。 



►「Edit Configuration 」 ではロジカルドライブの削除、スペアディスクの設定■解除が外の操作は行わ 
ないで〈ださい。ディスクグループや、ロジカルドライブの作成を行う場合は 、 「New Configuration 」 
または 「Add Logical Drive 」 を使用して〈ださい。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」(- > P .219) 

2 Administration メニューから 「RAID Assist 」 を選択します。 

RAID Assist 画面が表示されます。 

3 「Manual Configurationj をクリックします。 

Manual Configuration 画面が表示されます。 

4 「Edit Configuration 」 をクリックします。 

「 DiskArrays 」 タブの画面が表示されます。 

5 「Unused Disk Drives 」 ェリアから未使用ハードディスクを選択した状態で、 
「Make Spare 」 をクリックします。 

未使用ハードディスクのアイコンがスペアディスクのアイコンに変わります。 

スペアディスクを解除したい場合は、スペアディスクのアイコンを選択した状態で、 
rRemove Spare 」 をクリックしてください。 


P POINT 

► スペアディスクに設定しようとしているハードディスクよりも容量の大きなハードディスクで 
構成されたディスクグループがある場合、 「 MakeSpare 」 をクリックした際に次のようなメッ 
セージが表示されます。 「0 K 」 をクリックして〈ださい。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 



► スペアディスクや未使用状態のハードディスクアイコンを 「 DiskArrays 」 エリアにドラッグ& 
ドロップしないでください。 

► スペアディスクは、ディスクグループ内のハードディスクと同容量/同種類のものをお使いく 
ださい。 

► 異なるハードディスクを使用した複数のディスクグループが存在する場合にスペアディスクを 
設定したい場合は、すべての種類のハードディスクに巧してスペアディスクを設定して〈ださ 
い。 

6 スペアディスクの設定が完了したら、右側に表示されている既存のロジカル 

ドライブが変更されていないことを確認します。 

問題がなければ 「 Logical Drives 」 タブをクリックします。 

7 「 Apply 」 をクリックします。 

確認画面が表示されます。 

B 「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


5.8.7 ライトポリシーの変更 


本アレイコントローラでは、ロジカルドライブごとにライトポリシー (Write Policy ) を設定 
できます。 

ロジカルドライブのライトポリシーを変更する場合は、次の手順を行ってください。 



► ライトバックで使用する場合は、 「1.3.1ライトポリシー (Write Policy )」 卜 P .25) をご覧になり、理 
解したうえで使用して〈ださい。 

► バッテリを搭載していない状態で、ライトポリシーを Enabled (ライトバック）に設定した場合、 
WebBIOS 上では 「 BadBBU 」 モードとなります。 「 BadBBU 」 については 「■ライトバック（または 
バッド BBU ) を使用する際の留意事項」（一 P .26) をご覧〈ださい。 

► バッテリが搭載されている場合、 GAM でライトポリシーを切り替えると、デフオルトでは 
rWriteThroughj モードと 「 WriteBack 」 モードの切り替えとなります。ただし、 WebBIOS で 
「 BadBBU 」 モードに設定していた場合は、 GAM 上からは rWriteThroughj モードと 「 BadBBU 」 

モードの切り替えとなります。再度、 「 WriteBack 」 モードに設定する場合は、 WebBIOS からライト 
ポリシーの変更を行ってください。 

► バッテリが搭載されている状態で 「 BadBBU 」 モードを使用する場合は、 WebBIOS でライトポリシー 
の変更を行って〈ださい。 

► バッテリが故障している場合や、バッテリのリコンディション中にライトポリシーを 「 WriteBack 」 

に設定した場合 、 Write Cache の表示は Disabled のまま変更されませんが、バッテリが使用可能状態 
になると自動的に Enabled となります。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 View メニューから 「 ControllerView 」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面椿成」（一 P .227 j 

3 「Controller View 」 画面から、ライトポリシーを変更したいロジカルドライブ 

アイコンをダブルクリックします。 

「Logical Drive Information 」 画面が表示されます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


4 「Logical Drive Information」 画面の 「Write Cache」 に、現在設定されている 
ライトポリシーが表示されます。 



• Disabled : Write Through モードで動作中 
- Enabled : Write Back または BadBBU モードで動作中 

5 画面下に表示されている、 「Enable Write Cache」 または 「Disable Write Cache」 
をクリックします。 

ライトポリシーが現在の設定から変更されます。 

5.8.8 ディスクアレイ構成情報の保存/消'去 

ディスクアレイ構成情報とは、ディスクグループやロジカルドライブの容量、 RAID レベル、 
ハードディスクがどのディスクグループに属しているかなど、ディスクアレイを設定すると 
きに作成された情報です。 

■ディスクアレイ構成情報の保存 

フロッピーディスクまたはハードディスクに現在のディスクアレイ構成情報を保存できます。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P.219) 

2 File メ ニューから 「Save Configuration 」 を選択します。 

3 ファイル名を入力し、「保存」をクリックします。 

現在のディスクアレイ構成情報がファイルに保存されます。 
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5.8 ディスクアレイ構成に関する操作 


■ディスクアレイ構成情報の消'去 

ディスクアレイ構成情報を消去します。 



► 保守時など、指示された場合が外は、ディスクアレイ構成情報の消去は行わないでください。本操作 
を行うと、ロジカルドライブ内のデータはすベて失われます。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 File メニューから 「ClearConfiguration 」 を選択します。 

次の画面が表示されるので、「はい」をクリックします。 

ディスクアレイ構成情報の削除を中止する場合は、「いいえ」をクリックします。 



You are about to clear the configuration. Clearing the configuration will delete all arrays and logical drives on 
this controller. Data on all logical drives will be destroyed. 

Do you want to proceed? 


はぃ (V) 」 If 。 . 別 ^ ] 

確認画面が表示されます。 

3 「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 


WARNING 


^ Existing configuration wi be changed' 

If you want to proceed, confirm by typing the word YES: 


F'esI 




既存のディスクアレイ構成情報が消去されます。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


5.9 をが態の巧認 [ GAM ] 


GAM を使用して、次の情報を確認することができます。 

-発生したイベントやエラーの情報： 「付録 B GAM イベントログー覧」 HP .335) 

• アレイ構成やコントローラの情報： 「5.9.2アレイコントローラの状態確認」（一 P .255) 

• ハードディスクの情報： 「5.9.3ハードディスクの状態確認」（一 P .258) 

• ロジカルドライブの情報： 「5.9.4 ロジカルドライブの状態確認」（一 P .261) 

. バックグラウンドで実行中のタスクの情報： 「5.9.5バックグラウンドタスクの進渉状況確 
認」（一 P .263)_ 


5.9.1 イベント 


GAM は、アレイコントローラとその配下に接続されたハードディスクの動作を監視してい 
ます。イベントとして扱われるような動作（ハードディスクの故障など重大なイベントや、 
スペアディスクの割り当てなどに関するイベントなど）があった場合には、発生したイベン 
卜が GAM に通知されます。 

ディスクアレイシステムにおける エラー や情報や、管理作業などの各種のイベントは 「Log 
Information Viewer 」 に表示されます。 



► アレイコントローラの監視には、 0 S イベントログ（アプリケーシヨンログ、ソース ： Fujitsu 
ServerView Services ) を使用してく ださい 。 GAM Client の 「Log Information Viewer 」 は 、 GAM 
Client が起動していない場合、およびネットワークの障害時には、アレイコントローラで発生した口 
グを監視することができません。 

► GAM によって通知されるイベントログ（ソース： gamevlog ) が記録されますが、本ログはサポート 
されませんので、 「 gamevlog 」 で記録されるイベントは無視して〈ださい。また、前後に ServerView 
Operations Manager によって通知されたアレイコントローラのログがある場合は、そちらのログをご 
覧ください 。 ServerView Operations Manager によって通知されるログの一覧については、 「付録 B 
GAM イベントログー覧」（一 P .335) をご覧ください。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


P POINT 

► 発生したイベントや エラーを 0 S のイベント ロ グに書き込むには 、 ServerView Operations Manager の 
インストールを行う必要があります。サーバ本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の 
『ServerView Operations Manager ューザーズガイド』をご覧になり 、 ServerView Operations 
Manager のインストールと設定を行つてください。 

► GAM Server は、 " GAMEVLOGLOG " ファイルに発生したイベントの詳細な情報を記録しています。 

本ファイルは調査が必要な場合に使用されることがあります（本ファイルの参照や監視は未サポート 
です）。 " GAMEVLOG 丄 0 G " の格納先は 0 S により次のとおりです。 


Windows 2000 Server の場合 

C ： :¥WINNT お ystem32 明 AMSE 民 V¥GAMEVLOG.LOG 

Windows Server 2003 の場合 

C:¥Windows¥system32¥GAMSERV¥GAMEVLOG.LOG 

Windows Server 2003 x64 の場合 

C:¥Windows¥SysWOW64¥GAMSERV¥GAMEVLOG.LOG 

Linux の場合 

/var/log/gamevlog.log 


► GAM Client が起動した状態で、監視対象サーバの IP を変更したり、 LAN 接続が切断されたりすると 
rLost connection to server , or server is downj のメッセージが 10 分おきに記録されます。この場合 
は、ネットワークの状態、および GAM Server が動作していることを確認し、その後 GAM Client を 
再起動して〈ださい。 

■ Log Information Viewer について 

Log Information Viewer は 、 GAM Client が起動してアレイコントローラを検出した場合に、自 
動的に表示されます。 

P POINT 

► Log Information Viewer に表示されたイベントの履歴は、 " GAM 2 CLLOG "ファイルに格納されます。 
本ファイルは調査が必要な場合に使用されることがあります（本ログの参照や監視は未サポートで 
す）。 " GAM 2 CL . LOG " は次の場所に保存されます。 


Windows Server 200 3 、 

Windows 2000 Server の場合 

C:¥Program FUes¥Mylex¥Global Array Manager Client¥gam2cl.log 

Windows Server 2003 x64 の場合 

C:¥Program Files (x86)¥Mylex¥Global Array Manager Client¥gam2cl.log 


Log Information Viewer を手動で開く必要がある場合は 、 View メニューから 「Log Information 
Viewer 」 を選択します 。 Log Information Viewer に表示される各項目の意ホについては、 「5.6.1 
起動画面の構成と機能」 (^ R 22 l ) をご覧ください。 
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■ 各イベントの詳細情報を表示する 

Log Information Viewer に表示されたイベントの詳細な情報が必要な場合は 、 「Event 
InformationJ 画をを表示します。 

「 Event Information 」 画面を表示するには 、 Log Information Viewer に表示されているイベント 
をダブルクリックします。 

選択したイベントに関する詳細な情報が表示されます。 



P POINT 

► 参照が終わったら、 「OK」 をクリックして画面を閉じます。 

5.9.2 アレイコントローラの状態確認 


■ Controller View による参照 

Controller View を使つて、アレイコントローラおよび接続されているハードディスクやロジ 
カルドライブの状態を確認できます 。 Controller View の起動ホ法やアイコンなどの詳細は、 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」_ (一 P .227) をこ覧くだ' さい。 


■アレイコントロ ー ラの詳細情報を表示する 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了 I (一 P .219) 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


2 Administration メ ニューから 「Controller Information」 を選択します。 

「 Controller Information 」 画面が表示されます。 



P POINT 

►「Controller Options 」 をクリックすると、コントローラオプションを設定できます。 

コントローラオプションの 設定方法については、 「5.7.2 コントローラオプションの 設定と変 
要」（一 P .231) をご覧〈ださい。 

► 参照が終わったら、 「 Close 」 をクリックして画面を閉じます。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


■ アレイコントローラの詳細情報 

次の情報が表示されます。 


項目 

説明 

Model 

アレイコントローラのモデル《です。 

Firmware Version 

アレイコントローラのファームウェア版数です。 

Intelligent BBU 

アレイコントローラにおける、バッテリバックアップュニットの有無が 
表示されます。 

Package Version 

アレイコントローラのパッケージ版数です。 

BIOS Version 

アレイコントローラの BIOS 版数です。 

Cache Size 

アレイコントローラのキャッシュメモリのサイズです。 

Flash 民 OM Size 

アレイコントローラの Flash 民 OM のサイズです。 

Bus Type 

ホスト側バスの種類です。 

Channels 

この情報は未サポートです。 

Physical Devices 

アレイコントローラに接続されているハードディスクの台数です。 

Max. Physical Devices 

この情報は未サポートです。 

Logical Drives 

ロジカルドライブの数です。 

Max. Logical Drives 

この情報は未サポートです。 

Bus # 

アレイコントローラの Bus 番号です。 

Device # 

アレイコントローラのデバイス番号です。 

IRQ 

割り込み要求の番号です。 
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5-9-3 ハードディスクの状態確認 

Controller View を使って、コントローラに接続されているハードディスクの詳細情報が確認 
できます。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 View メニューから 「ControllerView」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 で. 227) 

P POINT 

► 各ドライブの列は、コントローラの1エンクロージャ、もしくは1チャネルに接続されている 
ハードディスクを示しています。 

3 参照したいハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

選択したハードディスクの詳細情報が表示されます。 



PpOINTp. 

► タイトルバーに表示されている Channel / Target / Lun の各情報については、未サポートです。 
► 参照が終わったら、 「 Close 」 をクリックして画面を閉じます。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


■ハードディスクの詳細情報 

次の情報が表示されます。 


項目 

説明 

Vendor 

ハードディスクのベンダー情報です。 

Product 

ハードディスクの型《です。 

Revision 

ハードディスクのファームウ卫ア版数です。 

Bus Width 

転送バス幅を指します。本アレイコントローラでは Serial となります。 

Sync / Linked / Soft Reset / 
CmdQue / ANSI Version 

これらの情報は未サポートです。 

Serial 

ハードディスクのシリアルナンバーです。 

Enclosure 

ハードディスクが接続されているエンクロージャ ID です。 

Slot 

ハードディスクが搭載されているスロット番号です。 

Nego. Transfer Speed 

この情報は未サポートです。 

Nego. Bus Width 

現在の転送バス幅を指します。本アレイコントローラでは Serial となりま 
す。 

Sector Size 

七クタのサイズです。 

Physical Capacity 

ハードディスクの物理容量です。 

Config. Size 

本アレイコントローラに接続した際に利用可能なハードディスクの容量 
です。 

Status 

ハードディスクの現在の状態です。 

「参ハードディスク」（一 P. 228 ) 

Soft Errors / Parity Errors / 
Hard Errors / Misc Errors 

本カウンタはすべて未サポートです。 

アレィコントローラによって実施された一時的-軽微なエラーに対する 
リカバリ回数です。ハードディスクが故障状態にならない限り問題はあ 
りません。 

PFA Count 

ハードディスクに故障予測 (S.M.A.R.T.) が発生した際にカウントされま 
す。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

259 






















5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


■機能ボタン 

各ボタンを使用することにより、次の操作が可能です。 

• 「 RebuildJ ボタン 

ハードディスクのステータスが故障状態の場合に限り、ボタンが有効になります。クリッ 
クすることで、ハードディスクのリビルドを実行できます。 

「5.10.2リビルド （ Rebuild )」 （一 P .267) 

• 「 Make Ready 」 ボタン 
未サポートです。 



► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないで〈ださい。 

• 「Make Online」 / 「Make Offline 」 ボタン 

ハードディスクのステータスを 強制的に「オンライン （ Online )」 または「オフライン 
(Offline )」 状態に変更します。 



► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないでください。特に、「オフライン 
( Offline ) J 状態になったハードディスクを「オンライン （ Online )」 状態に戻す際は、リビル 
ド作業によってのみ行うようにしてください。本操作によりデータを損失する可能性がありま 
す。 


• 「 Locate 」 ボタン 

ハードディスク故障ランプを点滅し、ハードディスクの位置を知らせます。 

• 「民 eplaceMissing 」 ボタン 

ハードディスクのディスクグループへの再割り当てを行います。 



► 保守時など、指示された場合が外は、ご使用にならないで〈ださし、 

• 「 Close 」 ボタン 

ハードディスクの詳細情報画面を閑じます。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


5-9-4 ロジカルドライブの状態巧認 

Controller View を使って、定義されているロジカルドライブの詳細情報が確認できます。 
ロジカルドライブは 「ControllerView 」 画面の右側に表示され、1つのアイコンが1つのロジ 
カルドライブを示しています。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 View メニューから 「ControllerView」 を選択します。 

「5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 P .227) 

3 参照したいロジカルドライブのアイコンをダブルクリックします。 

選択したロジカルドライブの詳細情報が表示されます。 



P POINT 

► ロジカルドライブ番号は、タイトルバーに表示されています。 
► 参照が終わったら、 「 Close 」 をクリックして画面を閉じます。 
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5.9 各状態の確認 [GAM] 


■ ロジカルドライブの詳細情報 

次の情報が表示されます。 


項目 

説明 

RAID Level 

ロジカルドライブに設定されている RAID レベルです。 

Fault Tolerant 

ロジカルドライブの冗長性の有無です。 

Optimized for Speed 

ロジカルドライブの RAID レベルが速度優先かどうかの設定です。 

Optimized for Capacity 

ロジカルドライブの RAID レベルが容量優先かどうかの設定です。 

Logical Size 

ロジカルドライブの論巧サイズです。 

Physical Size 

ロジカルドライブの物理サイズです。 

Stripe Size 

ロジカルドライブが使用しているストライピングのサイズです。 

Status 

ロジカルドライブの現在の状態です。 

「参ロジカルドライブ」（一 P.229) 

Write Cache 

ロジカルドライブに設定されている、ライトポリシーの現在の設定です。 

• Disabled = Write fhrough モード 
- Enabled = Write Back / BadBBU モード 

Read Control 

この情報は未サポートです。 

I/O Control 

この情報は未サポートです。 

Used Array Capacity 

ディスクグループの全体容量に対して、ロジカルドライブが占有している 
容量の割合を表示します。 


P POINT 

► GAM 上では RAID 10のロジカルドライブは RAID 1として表示されます。 RAID 10のロジカルドライブ 
の場合、 Used Array Capacity のグラフにディスクグループが2つが上表示されます。 

■機能ボタン 

各ボタンを使用することにより、次の操作が可能です。 

• 「 Locate 」 ボタン 

ロジカルドライブを構成しているすべてのハードディスク故障ランプを点滅し、ハード 
ディスクの位置を知らせます。 

• 「 Make Data Consistent 」 ボタン 

整合性確保を実行することができます。詳細については、 「5.10.1整合性確保 (Make Data 
Consistent ) 」 (—» P .266) をご覧く だ'さい。 

• 「Enable Write Cache」 / 「Disable Write Cache 」 ボタン 

ロジカルドライブのライトポリシーを変更することができます。現在のライトポリシーに 
よって、いずれかのボタンがクリック可能です。詳細については、 「5.8.7ライトポリシー 
の変更」 (-> P .250) をご覧ください。 

• 「 Show Bad Data BlocksJ ボタン 
未サポートです。 

• 「 Close 」 ボタン 

ロジカルドライブの詳細情報画面を閑じます。 
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5.9 各状態の確認 [GAM] 


5.9.5 バックグラウンドタスクの進 J 歩状況確認 


バックグラウンドタスクには初期化、リビルド、整合性確保、容量拡張の処理があります。 
GAM を使用すると、これらのタスクの進搂状況をプログレスバーで参照できます。 

また、プログレスバーの進行具合から、タスク開始から完了までにかかる、おおよその時間 
を知ることができます。 

■ Background Initialize Status 

ロジカルドライブのバックグラウンド初期化が進行中の場合は 、 View メニューの 
「Background Initialize Status 」 を選択すると、ノくックグラウンド初期化処理の進渉状況を確認 
できます。 



また、各ロジカルドライブの Cancel チェックボックスをチェックし、 「 Cancel 」 をクリックす 
ると、対象ロジカルドライブの初期化処理をキャンセルできます。 

「 Close 」 をクリックすると 、「 Background Initialize Status 」 画面が閉じます。 


P POINT 

► バックグラウンドタスクの進披状況を表示するプログレスバーの色は、ロジカルドライブにより異 
なつた色で表示されます。 

► バックグラウンド初期化は、キャンセルしても一定時間後に再び自動的に開始されます。 
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5.9 各状態の確認 [ GAM ] 


■ Rebuild Status 

リビルド処理が進行中の場合は 、 View メニューから「民 ebuild Status 」 を選択すると、リビル 
ド処理の進搂状況を確認できます。 



「 Close 」 をクリックすると、「民 ebuild Status 」 画面が閉じます。 

P POINT 

► ディスクグループ内に複数のロジカルドライブが定義されている場合は、番号のかさいロジカルドラ 
イブから順番にリビルドが行われます。例えば、1つのディスクグループ内に2つのロジカルドライ 
ブ〇と1が定義されている場合は、ロジカルドライブ〇のリビルドが完了 (100%)となった後で、 
ロジカルドライブ1のリビルドが0%から開始されます。 



►リビルドのキャンセルは行わないでください。 

■ Make Data Consistent Status 

整合性確保が進行中の場合は 、 View メニューから 「Make Data Consistent Status 」 を選択する 
と、整合性確保の進渉状況を確認できます。 



各ロジカルドライブの r CancelJ チェックボックスにチェックを付け、 「 Cancel 」 をクリック 
すると、対象ロジカルドライブの整合性確保処理をキャンセルできます。 

「 Close 」 をクリックすると 、「 Consistency Check Status 」 画面が閉じます。 
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5.9 各状態の確認 [GAM] 


■ Expand Capacity Status 

容量拡張処理が進行中の場合は 、 View メニューから 「Expand Capacity Status 」 を選択すると、 
容量拡張処理の進渉状況を参照できます。 



「 Close J をクリックすると 、「 Expand Capacity Status 」 画面が閉じます。 



► 容量拡張処理実行中に、システ厶の再起動やシャットダウンを行わないで〈ださい。データを損失す 
る可能性があります。 

► 容量拡張処理中は、 GAM で他の操作を行わないで〈ださい。 


■バックグラウンドタスクに必要な概算時間の算出方法 

Background Initialization 、 Rebuild、Make Data Consistent、Expand Capacity の各タスクについて 
は、をプログレスバーを確認することで、タスク開始から完了までにかかるおおよその時間 
を知ることができます。 

1 プログレスバーが1%増加するのにかかった時間を計測します。 

2次の式でタスク開始から完了までにかかるおおよその時間を算出します。 

• Background Initialization、Make Data Consistent、expand Capacity の接合 
(手順 1 でホめた時間） x 100 

• Rebuild の場合 

(手順1でホめた時間） X 100 X ( DG 内の LD の総容量今リビルド中の LD の容量） 
DG ニディスクグループ、 LD ニロジカルドライブを示します。 

P POINT 

► 算出された時間はあくまでも目安です。負荷状況などにより実際にかかる時間が、算出された時間と 
は異なる場合があります。 
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5.10 メンテナンス機能 


5.10タンテナンス機能 


GAM では、次のメンテナンス機能があります。 

-ロジカルドライブの整合性確保 （Make Data Consistent ) (一 P .266) 

■ Offline になったハードディスクに対するリビルドの実行 （ Rebuild ) (一 P .267) 

5.10.1 整合性確保 （Make Data Consistent ) 


整合性確保（冗長データ再生成処理とも呼ばれます）とは、冗長性のあるロジカルドライブ 
のパリティ.ミラーデータを再生成し、アレイ構成を整合する機能です。 

サーバの故障や停電などで、 OS が正しくシャットダウンされなかった場合、アレイに不整合 
が発生している可能性があります。 0 S が正しくシャットダウンされなかったときにはできる 
だけ早く本機能を実行してください。 

P POINT 

► 整合性確保を実行できるロジカルドライブは、冗長性のあるロジカルドライブ（オンライン状態の 
RAID1. または RAID 5、 RAID 10のロジカルドライブ）です。冗長性のないロジカルドライブ 
(RAID 0またはクリティカル、オフライン状態のロジカルドライブ）に対しては、整合性確保を実行 
することはできません。 

► 整合性確保はアレイの整合性を保つだけではなく、ハードディスクの媒体エラーを自動的に修正する 
効まもあります。 

► 整合性確保は複数のロジカルドライブに同時に実行することもできます。 

整合性確保は、次の手順に従って実行してください。 

1 GAM を起動し、管理者権限でサインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 R 219) 

2 View メニューから 「 ControllerView 」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 で. 227) 

3 「Controller View 」 画面から、整合性確保を実行するロジカルドライブのアイ 
コンをダブルクリックします。 

ロジカルドライブの詳細情報 （ 「 Logical Drive Information 」 画面）が表示されます。 

4 「Make Data Consistent J をクリックして整合性確保を開始します。 

整合性確保が開始されると 「 Make Data Consistent Status 」 画面が表示され、整合性確保 
の進渉状況が表示されます。1000/〇になり、プログレスバーが消えたら完了です。 
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5.10 メンテナンス機能 


5.10.2 リビ J レド （ Reb 山 Id ) 


手動でリビルドを行う場合は、次の手順に従って操作してください。 



► 通常は、ハードディスクの交換を行うと自動的にリビルドが行われます。ハードディスクの交換とリ 
ビルド作業については、 「第 6 章ハードディスクの交換」 （一 P .269) に従って行ってください。 

1 GAM を起動し、管理者権限でサインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 View メニューから 「 ControllerView 」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 P .227 J 

3 「Controller View 」 画面で、故障状態(い -W ¢…21 ) のハードディスクをダブ 
ルクリックします。 

ハードディスクの詳細情報 （「Disk Device Information 」 画面）が表示されます。 

4 「 Rebuild 」 をクリックします。 

「民 ebuild Status 」 画面が表示され、リビルドが開始されます。 

リビルドが完了すると次の画面が表示され、ハードディスクと関連するロジカルドラ 
イブがオンライン状態に復旧します。 



5 「 OK 」 をクリックして終了します。 
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5.10 メンテナンス機能 


5.10.3 リキヤリブレーシヨン （ Recalibration) 


リキヤリブレーシヨンとはバツテリ容量を再計測する処理のことです。 

手動でリキヤリブレーションを行う場合は、次の手順に従って操作してください。 



► 次の場合、使用開始前にバッテリのリキヤリブレーシヨンを行ってください。 

-本製品にバッテリバックアップユニットを搭載したモデルを新規にご購入いただいた場合 
-バッテリバックアップユニットを追加購入し新規搭載した場合 
-バッテリを含む部品を交換した場合 

► バッテリのリキヤリブレーシヨンには、連続通電状態で12時間必要となります。バッテリのリキヤリ 
ブレーシヨン中にサーバの電源の OFF/ON を行った場合、バッテリのリキヤリブレーシヨンが再度初 
めから実行されます。 

► リキヤリブレーシヨン中は、ライトバックに設定されているロジカルドライブは、安全のため自動的 
にライトスルーに切り替わります。バッテリのリキヤリブレーシヨン完了後に自動的にライトバック 
に戻ります。 

1 GAM を起動し、管理者権限でサインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 Administration メ ニューから 「Intelligent BBU 」 を選択します。 

次の画面が表示されます。 



3 r Recalibrate J をクリックします。 

バッテリのリキャリブレーシヨンが 開始されます。 

4 「 Cancel 」 をクリックします。 

ウインドウが閉じます。 
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_ 第 e 章 

ハードディスクの巧換 


ハードディスクの交換方法など、メンテナンス 
に関することを説明します0管理ツールにより 
手順が異なりますので、ご使用の管理ツールの 
説明をご覧〈ださい。 


6.1 ハードディスクの交換方まに erverView RAID ] . 270 

6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] . 289 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID ] 


6.1 ハードディスクの巧お方法 
[ServerView RAW] 


ServerView RAID での、ハードディスクの交換方法などメンテナンスに関すること 
を説明します。 


6.1.1 対象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ] 


ハードディスクの交換を行う前に、交換対象のスロット番号を確認します。 


t ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了 」い P .143) 


2 ツリービューでハードディスクのアイコン表示を確認します。 

故障しているハードディスクは 、 j / おぷ 3アイコンで表示されます。 

故障予測が通知されているハードディスクは、アイコンで表示されます。 
スロット番号は、ハードディスクアイコン上の次の番号で確認できます。 

FUJITSU MA 縱日 73RC り） 

スロット香号はここを確認。この場合は「2」 


または、 SAS エキスパンダ配下のハードディスクの位置を特定する場合は、次の番号 
を確認します。 


お:::？ 1 SEAGATE 


S 巧3日日日日日 SS (1:3) 


ハード'ディスクのエンクロ ージャ香号とスロット番号はここを確認。 
この場合は 「 Enclosure 1 、 Slot 3」 



► リビルド中のハードディスク （ と表示）が存在する場合は、リビルドが完了するまで 
お待ち〈ださい。完了後、再度ハードディスクの確認を行って〈ださい。 

3 詳細を確認する場合は、オブジェクトウィンドウの 「 General 」 タブの表示内 
容を確認します。 

選択しているハードディスクの詳細情報が表示されます。 

「 Status 」 に 「 S . M . A . R . T . Error 」 と表示されている場合は、故障予測 （ S . M . A . 民. T .) が通 
知されています。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID ] 


P POINT 

► ハードディスクの故障状態によっては、詳細情報を表示できない場合があります。 

4故障、または故障予測が通知されているハードディスクが存在する場合は、 
それぞれ次の方法でハードディスクを交換します。 

►故障しているハードディスクが存在する場合 

. 使用しているサーバがハードディスクのホットスワップに対応している場合は、 

「6.1.2故障したハードディスクの交換 [ServerView RAID ] (ホットスワップ対応の場 

合)」（一 P .272) をご覧になり、故障したハードディスクの交換作業を行ってくださ 

い。 

• 使用しているサーバがハードディスクのホットスワップに対応していない場合は、 
「6.1.3故障したハードディスクの交換 [ServerView RAID ] (ホットスワップ非巧応の 

場合)」（一 P .274) をご覧になり、故障したハードディスクの交換作業を行ってくだ 
さい。 

►故障予測が通知されているハードディスクが存在する場合 

「6.1.4ハードディスクの予防交換 [ServerView RAID ]」 （一 P .277) をご覧になり、故障 
予測が通知されているハードデイスクを交換してください。 



1台がが障、もう1台がが障チ測の場合 

► 先に故障しているハードディスクの交換、およびリビルドを行ってください。その後、交換し 
たハードディスクの状態を参照し、故障表示が消えたこと（ロジカルドライブの Status 力《 
「 Operational 」 となっていること）を確認してから、故障予測が通知されているハードディス 
クの予防交換を行ってください。 

故障ハードディスクの交換前に、故障予測のハードディスクの予防交換を行うと、リビルドが 
実行できな〈なり、データが失われてしまいます。 


P POINT 

► WebBIOS から故障ハードディスクの確認を行うこともできます。 WebBIOS を起動し 、 「Physical 
Drives 」 ビューで確認して〈ださい。詳細は 「2.2.1ハードディスクの状態確認」卜 P .54) をご覧く 
ださい。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID ] 


6-1.2 が障したハードディスクの交換 [ServerView RAID ] 
(ホットスワップ対応の場合） 


ハードディスクが故障した場合、できるだけ早く新しいハードディスクと交換する必要があ 
ります。ここでは、使用しているサーバ本体がハードディスクのホットスワップ（サーバが 
稼動している状態でのハードディスクの交換）に対応している場合の、ハードディスクの交 
換ホ法について説明します。 

P POINT 

► ハードディスクの取り外しおよび取り付け方法、ホットスワップ対応の有無については、サーバ本体 
に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 



► 交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同回転 
数）のものをご用意〈ださい。 

► サーバ本体の電源が入っている状態では、故障したハードディスクを交換する場合を除いて、ハード 
ディスクの取り出しは行わないで〈ださい。 

1 故障したハードディスクの番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.1.1対象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 （一 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 

2サーバ本休で、故障表示のハードディスクに対応しているベイの、ハード 
ディスク故障ランプが点灯しているか確認します。 

ベイおよびハードディスク故障ランプの場所にっいては、サーバ本体に添付の 
P 民 IME 民 GY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

3 故障ハードディスクを1〜 3 cm だけ引き出し、コネクタとの接続を切ります。 

ハードディスクの取り外しホ法にっいては、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 



► ここでは、ハードディスクをサーバ本体から完全に引きおかないでください。 

4 そのまま1分レ: i 上（ハードディスクユニットのモータ回転が停止するまで）待 
ちます。 

5 故障ハードディスクを、ハードディスクベイから完全に引き抜きます。 

6 新しいハードディスクを、故障ハードディスクが搭載されていた位置に搭載 
します。 
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7 次の確認を行います。 

ハードディスク故障前にスペアディスクが設定されていた場合と設定されていなかっ 
た場合とで、確認内容が異なります。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクが自動的にスペアディスクになり、対応したハードディスクのレ、ードディ 
スク故障ランプ」が消灯します。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコンを選 
択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「Global Hot Spare 」 になっていることを確 
認してください。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクに対して自動的にリビルドが開始されます。リビルドが開始されると、対応 
したハードディスクのレ、ードディスク故障ランプ」が点灯から点滅に変わり、リビ 
ルド完了後に消灯します。 

リビルド完了後 、 ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディス 
クのアイコンを選択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が r OperationalJ になって 
いることを確認、してください。 

P POINT 

► os イベントログ、または ServerView RAID Manager のイベントウィンドウに次のイベントが 
記録されていたら、リビルドは完了しています。 

(X はリビルドが実行されていたハードディスクの番号を示します。） 

-ソース ： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベントウィ 
ンドウの場合 

ID: 10267 

Event : <コン トローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


- ServerView Operations Manager 経由のイベントの場合 


ソース : Fujitsu ServerView Services 

種類 ：情報 

ィベント ID :1 

説明 ：<コントローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


► リビルド完了までのおおよその時間については、 「■リビルドに要する時間」 （一 P .31) また 
は 「4.9.5バックグラウンドタスクの進被状況参照」 （一 P .192) をご覧ください。 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビルドが再開されます。 
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6-1.3 が障したハードディスクの交換 [ServerView RAID ] 
(ホットスワップ非対応の場合） 


ハードディスクが故障した場合、できるだけ早く新しいハードディスクと交換する必要があ 
ります。ここでは、使用しているサーバ本体がハードディスクのホットスワップ（サーバが 
稼動している状態でのハードディスクの交換）に対応していない場合の、ハードディスクの 
交換ホ法について説明します。 

P POINT 

► ハードディスクの取り外しおよび取り付け方法、ホットスワップ対応の有無については、サーバ本体 
に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 



► 交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同回転 
数）のものをご用意〈ださい。 

► サーバ本体の電源が入っている状態では、故障したハードディスクを交換する場合を除いて、ハード 
ディスクの取り出しは行わないで〈ださい。 

1 故障したハードディスクの番号を確認し、接続先を特定します。 

「6.1.1対象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 （一 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 

ベイの場所にっいては、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の 
『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

2サーバ本体をシャットダウンし、サーバの AC ケーブルを抜きます。 

3故障ハードディスクにケーブル類が接続されている場合はそれらをすべてお 
き、ハードディスクを完全に引き出します。 

ハードディスクの取り外しホ法にっいては、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

4新しいハードディスクを、故障ハードディスクが搭載されていた位置に搭載 
します。 

ハードディスクを取り外す際にケーブル類が接続されていた場合は、それらを元に戻 
してください。 

5サーバ本体の電源を入れ、 0 S を起動します。 
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6 ServerView RAID Manager を起動し、次の確認を行います。 

ハードディスク故障前にスペアディスクが設定されていた場合と設定されていなかっ 
た場合とで、確認内容が異なります。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しく取り付けたハードディスクが自動的にスペアディスクになります。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコンを選 
択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「Global Hot Spare 」 になっていることを確 
認してください。ここで交換作業は終了です。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しく取り付けたハードディスクが、アレイ構成されていないハードディスクとなり 
ます 。 ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコ 
ンを選択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「 Available 」 になっていることを確 
認してください。また、次の手順7な降の作業に進んでください。 

7 新し〈取り付けたハードディスクを、アレイ構成に組み込みます。 

1.ServerView RAID Manager に管理者権限でログインします。 

2. ロジカルドライブの状態を確認します。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、クリティカル状態または部分的クリ 

ティカル状態のロジカルドライブのアイコンを選択し、オブジェクト 
ウィンドウで Status が「 Degraded 」 または 「 Partially Degraded 」 になっていること 
を確認してください。 

3. ServerView RAID Manager のツリービューで、 Status 力《 「Available」 になってい 
る新し〈取り付けたハードディスクのアイコン （ii 至)）を右クリックし、表示さ 
れたメニューから 「Replace missing disk」 を選択します。 

「Write access needed !」 画面が表示された場合は、「はい」をクリックして次の操作 
に進んでください。 

4. 空白になっているスロット (SU -) を選択し、 「Replace」 をクリックします。 



rConfirmation needed 」 画面が表示されます。 

5. 「はい」をクリックします。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


P POINT 

► 上記の操作を行うと、新し〈取り付けたハードディスクの Status が rOffline J 状態のアイコン 
((^) となりますが、上記の操作の直後に限りハードディスクの故障ではありません。 

8 新し〈取り付けたハードディスクに巧してリビルドを開始します。 

1 .ServerView RAID Manager のツリービューで、上記の操作を行ったハードディス 
クのアイコン （占 三)）を右クリックし、表示されたメニューから 「Start rebuild 」 
を選択します。 

「 Confirmation needed」 画面が表示されます。 

2. 「はい」をクリックします。 

リビルドが開始されます。 

リビルド完了後、 ServerView RAID Manager のツリービューで交換したハードデイ 
スクのアイコンを選択し、オブジェクトウインドウで Status が 「Operational」 に 
なっていることを確認、してください。 

P POINT 

► os イベントログ、または ServerView RAID Manager のイベントウインドウに次のイベントが 
記録されていたら、リビルドは完了しています。 

(X はリビルドが実行されていたハードディスクの番号を示します。） 

-ソース： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベントウイ 
ンドウの場合 

ID: 10267 

Event : < コン h ローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


- ServerView Operations Manager 経由のイベントの場合 


ソー乂 : Fujitsu ServerView Services 

種類 ：情報 

ィベント ID :1 

説明 ：<コントローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


► リビルド完了までのおおよその時間については、 「■リビルドに要する時間」（一 P.31) また 
は 「4.9.5バックグラウンドタスクの進被状況参照」（一 P.192) をご覧ください。 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビルドが再開されます。 
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6.1.4 ハードディスクのモ防交換 [ServerView RAID] 

ハードディスクの故障予測機能 （ PFA / S . M . A . 民. T .) により、ハードディスクの状態が 
「 S . M . A . 民. T . Error 」 になった場合、近い将来そのハードディスクが故障する可能性が高いこと 
を示します。ハードディスクの状態が 「 S . M . A . R . T . Error 」 となった場合は、ハードディスク 
の予防交換を行ってください。 

ハードディスクの予防交換手順は、交換対象のハードディスクが構成するロジカルドライブ 
の RAID レベル（冗長性の有無）により異なります。また、冗長性がある RAID レベルの場 
合は、使用しているサーバがハードディスクのホットスワップに対応しているかどうかに 
よっても異なります。 

• ロジカルドライブに冗長性がない場合 (RAID 0) 

「■ RAID 0構成の場合のハードディスクの予防交換」（一 P .279) 

• ロジカルドライブに冗長性がある場合 （ RAID し RAID 5 、 RAID 6、 RAID 10) で、かつ 
ホットスワップタオ応の場合 

「■ RAID 1 /RAID 5 /RAID 6/ RAID 10構成のハードディスクの予防交換（ホットスワップ対 

応の場合）」（一 R 281) 

. ロジカルドライブに冗長性がある場合 （ RAID し RAID 5 、 RAID 6、 RAID 10) で、かつ 
ホットスワップ非対応の場合 

「■ RAID 1 /RAID 5 /RAID 6/ RAID 10構成のハードディスクの予防交換（ホットスワップ非 

対応の場合)」（一 P .285) 


ロジカルドライブの冗長性の有無が不明な場合は、 「■冗長性の有無の確認」（一 P .278) を 
行ってください。 

P POINT 

► ハードディスクの取り外しおよび取り付け方法、ホットスワップ対応の有無については、サーバ本体 
に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 



► 予防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意ください。 

► ハードディスクをチ防交換する前に、データをバックアップすることをお割めします。 

► 他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.1.2故障したハードディスクの交換 [ServerView 
RAID] (ホットスワップ対応の場合）」（一 P.272) または 「6.1.3故障したハードディスクの交換 
に erverView RAID] (ホットスワップ非対応の場合）」（一 P.274) をご覧になり、先に故障している 
ハードディスクの交換作業を行って〈ださい。また、リビルド中のハードディスクが存在する場合に 
は、リビルドが完了するまで待ってください。 
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■ 冗長性の有無の確認 

ロジカルドライブの冗長性の有無が不明な場合は、次の手順で確認してください。 

1 ServerView RAID Manager を起動し、ログインします。 

「4.5 ServerView RAID Manager の起動と終了」 P .143) 

2 故障予測の通知されているハードディスクの番号を確認します。 

「6.1.1巧象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 

3 ツリービューでロジカルドライブ (貨) を選択し、オブジェクトウィンド 
ウで 「Layout」 タブをクリックします。 

選択されているロジカルドライブを構成するハードディスクのリストが表示されます。 

General Settings Layout 

Overview - ' 

Physical Drive FUJITSU MAX 3073 RC 肋 t た ' 

Used capacity 1 日日 閒 

Physical Drive FUJITSU MAX3073RC (1) t た I 
Used capacity 1 日日 脚 

4 ロジカルドライブを構成するハードディスクに手順2で確認した故障予測の通 
知されているハードディスクが含まれているかどうかを確認します。 

►故障予測が通知されているハードディスクが含まれていた場合 

rGeneralJ タブをクリックし 、 RAID Level を確認します。 

確認した RAID Level に応じてハードディスクの予防交換を行ってください。 

►故障予測が通知されているハードディスクが含まれていなかった場合 

手順3からの操作を行い、他のロジカルドライブについても確認します。 
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■ RAID 0構成の場合のハードディスクの予防交換 

予防交換対象のハードデイスクが RAID 0のロジカルドライブを構成している場合、デイス 
クアレイ構成の再構築とデータの復元が必要になります。 

次の手順に従って、ハードディスクの予防交換を行ってください。 



► 予防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意ください。 

1 本アレイコントローラに接続された、すべてのハードディスクのデータを 
バックアップします。 

2 ServerView RAID Manager で故障予測 （ . ) が表示されているハードディ 
スクの番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.1.1巧象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 （一 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 



► このとき、他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.1.2故障したハ~ドディスクの 
交換 [ServerView RAID] (ホットスワップ対応の場合）」（一 P.272) または 「6.1.3故障した 
ハードディスクの交換 KerverView RAID] (ホットスワップ非対応の場合）」（一 P.274) をご 

覧になって、先に故障しているハードディスクの交換-リビルド作業を行ってください。ま 
た、リビルド中のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了するまで待ってくださ 
い。 

3 サーバ本体を再起動します。 

4 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動. I (一 P .47) 
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5 メインメニューから 「Configuration Wizard」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 



6 r Clear Configuration j を選択し、 「Next」 をクリックします。 

次の警告メッセージが表示された場合は、 「 Yes 」 をクリックしてください。 



【ク Ji 重 ■要 • 

►「Clear Configuration 」 を実行すると、本アレイコントローラに接続されたハードディスク上の 
データがすべて消去されます。 

7 WebBIOS を終了して、サーバ本体の電源を切ります。 

「2.1.3 WebBIOS の終了」（一 P .53) 

8 故障予測の出ていたすベてのハードディスクを、新しいハードディスクと交 
換します。 

ハードディスクの交換ホ法については、サーバ本体に添付の P 民 IMERGY スタートアッ 
プディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

9 ハードディスクの交換が完了したら、サーバ本体の電源を入れます。 
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10 WebBIOS を使ってディスクアレイ構成を作成します。 

「2.3.1ディスクアレイ構成の作成」(-> P .70) 

11 バックアップデータの復元を行います。 

■ RAID 1 /RAID 5 /RAID 6/ RAID 10構成のハードディスクのチ防交換（ホッ 
トスワップ対応の場合） 

予防交換対象のハードディスクが RAID し RAID 5 、 RAID 6、または RAID 10のロジカルド 
ライブを構成して、かっ使用しているサーバ本体がホットスワップに対応している場合は、 
次の手順でハードディスクの予防交換を行ってください。 



► 故障予測の出ているハードディスクが RAID 0を構成するハードディスクの場合は、本手順での予防交 
換は行えません。 「■ RAID 0構成の場合のハ~ドディスクの予防交換」（一 P .279) をご覧になりチ 
防交換を行ってください。 

► 予防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意ください。 

► 故障予測の出ているハードディスクが2台が上存在する場合は、1台ずつチ防交換を行って〈ださい。 
►ハードディスクを予防交換する前に、データのバックアップを行うことをお勧めします。 

► 使用しているサーバ本体がホットスワップに対応していない場合は、本手順を使用することはできま 
せん 。 RAID 1/ RAID 5/ RAID 6/ RAID 10構成でもホットスワップに対応していない場合は、 「■ RAID 
1/ RAID 5/ RAID 6/ RAID 10構成のハ~ドディスクのチ防交換（ホットスワップ非対応の場合）」（一 

P .285) をご覧〈ださい。 

1 ServerView RAID Manager で故障予測 （ 曲"^) が表示されているハードディ 
スクの番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.1.1対象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 （一 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 



► このとき、他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.1.2故障したハ~ドディスクの 
交換 KerverView RAID ] (ホットスワップ対応の場合）」（一 P .272) または 「6.1.3故障した 
ハードディスクの交換に erverView RAID ] (ホットスワップ非対応の場合）」（一 P .274) をご 

覧になり、先に故障しているハードディスクの交換作業を行って〈ださい。また、リビルド中 
のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了するまで待って〈ださい。 

2 整合性確保を実行し、媒体上にエラーがない状態にします。 

「4.8.7整合性確保 (Make Data Consistent ) J (一 P .182) 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


3 ツリービューで故障予測の発生しているハードディスク （.遺 4^) を選択しま 


す。 

選択しているハードディスクの詳細情報がオブジ卫クトウィンドウに表示されます。 
「 Status 」 に 「 S . M . A . 民. T . error 」 と表示されている場合は、故障予測 （ S . M . A . 民. T .) が通 
知されています。 


General \ 




… 




Warns 

FUJITSU MAX3073RC (4) 



Device number 

4 



Slot 

4 



SAS address 00 

日 X 日日日日日日扣 1 の E7 の 2 



Vendor 

FUJITSU 



Product 

MAX3073RC 



Type 

SAS 



Serial number 

DQD7P 66002 CU 



Firmware version 

5205 



Transfer width 

1 [bitCs)] 



Physical size 

70007 [MB] 



Config. size 

69472 [MB] 



Foreign configuration 

No 



Misc errors 

0 



S.M.A.RT. errors 

1 



Media errors 

0 





、 


Status 

Operational / S.M.A.RT. error 

ノ 


4 ツリービューで巧象ハードディスクを選択した状態で右クリックし、表示さ 
れたメニューから 「Locate device 」 をクリックし、サーバ本休の対象ハード 
ディスク位置を確認します。 

対象ハードディスク位置のハードディスク故障ランプが点滅します。 

ベイおよびハードディスク故障ランプの場所については、サーバ本体に添付の 
P 民 IMERGY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 


P POINT 

► ここで確認したハードディスクが、故障予測が通知されているハードディスク（予防交換を行 
うハードディスク）です。 

位置を間違えないように、何らかの印をしてお〈ことをお勧めします。 

5 位置の確認ができたら、ツリービューで対象ハードディスクを選択した状態 
で右クリックし、表示されたメニューから 「Stop location 」 をクリックしま 
す。 

ランプが消灯します。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


6 ツリービューで巧象ハードディスクを選択した状態で右クリックし、表示さ 
れたメニューから 「Make Offline 」 をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。 

Are you sure you want to set this physical disk to offline? 


7 ryes 」 と入力して「了解」をクリックします。 

P POINT 

► ホットスペアが設定されていた場合、自動的にリビルドが開始されます。 

► チ防交換対象のハードディスクの「ハードディスク故障ランプ」が点灯します。 

ハードディスクの「ハードディスク故障ランプ」が点灯していない場合は、再度、予防交換巧 
象のハードディスクを右クリックし、メニューから 「Locate device 」 をクリックすることによ 
り、予防交換対象のハードディスクの位置を確認できます。 

万一、チ防交換対象ハードディスクが外を 「 MakeOffline 」 してしまった場合は 、 「Make 
Offline 」 したハードディスクに対して予防交換作業を継続し、リビルドを完了させてくださ 
し、。その後、正しい予防交換ハードディスクに対する交換作業を実施して〈ださい。 

8 オブジ X クトウィンドウで、対象ハードディスクの Status が 「 Failed 」 
「 Offline 」「 Available 」 のいずれかに変わっていることを確認します。 

9 手順4で位置を確認したハードディスクを1〜 3 cm だけ引き出し、コネクタと 
の接続を切ります。 

ハードディスクの取り外しホ法にっいては、サーバ本体に添付の P 民 IME 民 GY スタート 
アップディスク内の『ユ^ーザーズガイド』をご覧ください。 



► 取り外すハードディスクを間違えないようにして〈ださい。データを損失する可能性がありま 
す。 

► ここでは、ハードディスクユニットをサーバ本体から完全に引き抜かないで〈ださい。 

10 そのまま1分レ: i 上（ハードディスクユニットのモータ回転が停止するまで）待 


ちます。 


11 故障予測の出ていたハードディスクを、ハードディスクベイから完全に引き 
抜きます。 


12 新しいハードディスクを、取り外したハードディスクと同じ位置に搭載しま 
す。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


13 次の確認を行います。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクが自動的にスペアディスクになります。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコンを選 
択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「Global Hot Spare 」 になっていることを確 
認してください。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクに巧して自動的にリビルドが開始されます。リビルドが開始されると、対応 
したハードディスクのレ、ードディスク故障ランプ」が点灯から点滅に変わり、リビ 
ルド完了後に消灯します。 

リビルド完了後 、 ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディス 
クのアイコンを選択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が「 OperationalJ になって 
いることを確認、してください。 

P POINT 

► os イベントログ、または ServerView RAID Manager のイベントウィンドウに次のイベントが 
記録されていたら、リビルドは完了しています。 

(X はリビルドが実行されていたハードディスクの番号を示します。） 

-ソース ： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベントウィ 
ンドウの場合 

ID: 10267 

Event : < コン h ローラの 種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 

- ServerView Operations Manager 経由のイベントの場合 

ソース : Fujitsu ServerView Services 

種類 ：情報 

ィベント ID :1 

説明 ：<コントローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビルドが再開されます。 

► リビルド完了までのおおよその時間については、 「■リビルドに要する時間」 （一 P .31) また 
は 「4.9.5バックグラウンドタスクの進披状況参照」 （一 P .192) をご覧〈ださい。 

► Locate device 機能を実行中にハードディスクの交換を行った場合は、ハードディスクの交換後 
にアイコンが Locate device 実行中の表示 （ 〇 ) となることがあります。この場合は、対象 
のハードディスクを右クリックし、表示されたメニューから 「Stop location 」 を選択して〈だ 
さい。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


■ RAID 1 /RAID 5 /RAID 6/ RAID 10 構成のハードディスクの予防交換（ホッ 
トスワップ非対応の場合） 

予防交換対象のハードディスクが RAID し RAID 5 、 RAID 6、または RAID 10のロジカルド 
ライブを構成して、かつ使用しているサーバ本体がホットスワップに対応していない場合は、 
次の手順でハードディスクの予防交換を行ってください。 



► 故障予測の出ているハードディスクが RAID 0を構成するハードディスクの場合は、本手順での予防交 
換は行えません。 「■ RAID 0構成の場合のハ~ドディスクの予防交換」（一 P .279) をご覧になり予 
防交換を行ってください。 

► 予防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意〈ださい。 

► 故障予測の出ているハードディスクが2台が上存在する場合は、1台ずつチ防交換を行って〈ださい。 
► ハードディスクを予防交換する前に、データのバックアップを行うことをお割めします。 

t ServerView RAID Manager で故障予測 （ 瓜"^) が表示されているハードディ 
スクの番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.1.1対象ハードディスクの確認 [ServerView RAID ]」 （一 P .270) の手順1〜2で特定 
したスロット番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が2の場合は、ベイ3が搭載位置になります。 

ベイの場所については、サーバ本体に添付の PRIME 民 GY スタートアップディスク内の 
『ユーザーズガイド』をご覧ください。 



► このとき、他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.1.2故障したハ~ドディスクの 
交換 KerverView RAID ] (ホットスワップ対応の場合）」（一 P .272) または 「6.1.3故障した 
ハードディスクの交換に erverView RAID ] (ホットスワップ非対応の場合）」（一 P .274) をご 

覧になり、先に故障しているハードディスクの交換作業を行って〈ださい。また、リビルド中 
のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了するまで待って〈ださい。 

2 整合性確保を実行し、媒体上にエラーがない状態にします。 

「4.8.7整合性確保 (Make Data Consistent ) J (一 P .182) 

3 ツリービューで故障予測の発生しているハードディスク （.化 "^) をちクリッ 
クし、表示されたメニューから 「Make Offline 」 を選択します。 

「 Confirmation needed 」 画面が表示されます。 
ryes 」 と入力して「了解」をクリックします。 

PpOINTp. 

► ホットスペアが設定されていた場合、自動的にリビルドが開始されます。 

4 オブジ X クトウィンドウで、対象ハードディスクの Status が 「 Failed 」 
「 Offline 」「 Available 」 のいずれかに変わっていることを確認します。 
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5サーバ本休をシャットダウンし、サーバの AC ケーブルをおきます。 

6 故障予測の発生しているハードディスクにケーブル類が接続されている場合 
はそれらをすべて抜き、ハードディスクを完全に引き出します。 

ハードディスクの取り外しホ法にっいては、サーバ本体に添付の P 民 IME 民 GY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

7 新しいハードディスクを、故障予測の発生しているハードディスクが搭載さ 
れていた位置に搭載します。 

ハードディスクを取り外す際にケーブル類が接続されていた場合は、それらを元に戻 
してください。 

8サーバ本体の電源を入れ、 0 S を起動します。 

9 ServerView RAID Manager を起動し、次の確認を行います。 

ハードディスク故障前にスペアディスクが設定されていた場合と設定されていなかっ 
た場合とで、確認内容が異なります。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しく取り付けた ハードディス クが自動的に スペアディスク になります。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコンを選 
択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「Global Hot Spare 」 になっていることを確 
認してください。ここで交換作業は終了です。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しく取り付けたハードディスクが、アレイ構成されていないハードディスクとなり 
ます 。 ServerView RAID Manager のツリービューで、交換したハードディスクのアイコ 
ンを選択し、オブジェクトウィンドウで、 Status が 「 Available 」 になっていることを確 
認してください。また、次の手順10な降の作業に進んでください。 

10 新し〈取り付けたハードディスクを、アレイ構成に組みをみます。 

1 .ServerView RAID Manager に管理者権限でログインします。 

2. ロジカルドライブの状態を確認します。 

ServerView RAID Manager のツリービューで、クリティカル状態または部分的クリ 

ティカル状態のロジカルドライブのアイコン ( を選択し、オブジェクト 
ウィンドウで Status が「 Degraded 」 または 「 Partially Degraded 」 になっていること 
を確認してください。 

3. ServerView RAID Manager のツリービユーで、 Status 力《 「 Available 」 になってい 
る新し〈取り付けたハードディスクのアイコン （ iiSl ) を右クリックし、表示さ 
れたメニューから 「Replace missing disk 」 を選択します。 

「Write access needed !」 画面が表示された場合は、「はい」をクリックして次の操作 
に進んでください。 
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4. 空白になっているスロット (»il -) を選択し、 「 Replace 」 をクリックします。 



rConfirmation needed 」 画面が表示されます。 

5. 「はい」をクリックします。 

P POINT 

► 上記の操作を行うと、新しく取り付けたハードディスクの S ね tus が 「 Offline 」 状態のアイコン 
ig 3 ) となりますが、上記の操作の直後に限りハードディスクの故障ではありません。 

11 新し〈取り付けたハードディスクに巧してリビルドを開始します。 

1 .ServerView RAID Manager のツリービューで、上記の操作を行ったハードディス 
クのアイコン ((1^ ) を右クリックし、表示されたメニューから 「Start rebuild 」 
を選択します。 

rConfirmation needed 」 画面が表示されます。 

2. 「はい」をクリックします。 

リビルドが開始されます。 

リビルド完了後 、 ServerView RAID Manager のツリービューで交換したハードデイ 
スクのアイコンを選択し、オブジェクトウインドウで Status が 「 Operational 」 に 
なっていることを確認してください。 
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6.1 ハードディスクの交換方法 [ServerView RAID] 


P POINT 

► os イベントログ、または ServerView RAID Manager のイベントウィンドウに次のイベントが 
記録されていたら、リビルドは完了しています。 

(X はリビルドが実行されていたハードディスクの番号を示します。） 

-ソース ： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベントウイ 
ンドウの場合 


ID: 10267 

Event : < コン h ローラの 種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


- ServerView Operations Manager 経由のイベントの場合 


ソース : Fujitsu ServerView Services 

種類 ：情報 

ィベント ID :1 

説明 ： く コントローラの種類と番号> : Rebuild complete on Disk X 


► リビルド完了までのおおよその時間については、 「■リビルドに要する時間」（一 P .31) また 
は 「4.9.5バックグラウンドタスクの進被状況参照」（一 P .192) をご覧ください。 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビルドが再開されます。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [GAM] 


6.2 八ードディスクの交換方法 [ GAM ] 


GAM での、ハードディスクの交換方法などメンテナンスに関することを説明しま 
す。 


6-2.1対象ハードディスクの確認 [ GAM ] 

ハードディスクの交換を行う前に、交換対象ハードディスクのスロット番号を確認します。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」（一 P .219) 

2 View メニユーから 「 ControllerView 」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 P .227) 

3 ハードディスクのアイコン表示を確認します。 

故障しているハードディスクは、 ド X 口扣4 アイコンで表示されます。 

故障予測が通知されているハードディスクは、 P-i 8が4 アイコンで表示されます。 
スロット番号は、ハードディスクアイコン上の次の位置で確認できます。 


スロット番号はここを確認にの場合は" 4") - ! ~~ ^ 6947Z 

【ク 重 ■要 • 

►リビルド中のハードディスク （f ちを口4^1と表示）が存在する場合は、リビルドが完了するま 
でお待ち〈ださい。完了後、再度ハードディスクの確認を行って〈ださい。 

4 詳細を確認する場合は、ハードディスクアイコンをダブルクリックします。 

選択したハードディスクの詳細情報が表示されます。 

「Device Errors 」 欄の 「PFA Count 」 で故障予測 （ S . M . A . 民. T .) が通知されているかどう 
か確認できます。 

P POINT 

► ハードディスクの故障状態によっては、詳細情報を表示できない場合があります。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [GAM] 


5故障、または故障予測が通知されているハードディスクが存在する場合は、 
それぞれ次の方法でハードディスクを交換します。 

►故障しているハードディスクが存在する場合 

「6.2.2故障したハードディスクの交換 [ GAM ]」 （一 P .290) をご覧になり、故障した 
ハードディスクの交換作業を行ってください。 

►故障予測が通知されているハードディスクが存在する場合 

「6.2.3ハードディスクの予防交換 [ GAM ]」 (-> P .292) をご覧になり、故障予測が通知 
されているハードディスクを交換してください。 



1台がが障、もう1台がが障予測の場合 

► 先に故障しているハードディスクの交換、およびリビルドを行って〈ださい。その後、交換し 
たハードディスクの状態を参照し、故障表示が消えたこと（ロジカルドライブが Online と 
なっていること）を確認してから、故障チ測が通知されているハードディスクの予防交換を 
行って〈ださい。 

故障ハードディスクの交換前に、故障予測のハードディスクの予防交換を行うと、リビルドが 
実行できな〈なり、データが失われてしまいます。 


P POINT 

► WebBIOS から故障ハードディスクの確認を行うこともできます。 WebBIOS を起動し 、 「Physical 
Drives 」 ビューで確認して〈ださい。詳細は 「2.2.1ハードディスクの状態確認」卜 P .54) をご覧く 
ださい。 


6.2.2 が障したハードディスクの交換 [ GAM ] 


ハードディスクが故障した場合、できるだけ早く新しいハードディスクと交換する必要があ 
ります。 

P POINT 

► ハードディスクの取り外し、取り付け方法については、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 



► 交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同回転 
数）のものをご用意〈ださい。 

► ディスクアレイ構成で使用していたハードディスクを通常のホストアダプタに接続して使用する場合 
は、接続したホストアダプタ上でローレベルフオーマツトを行ってからお使いください。 

► サーバ本体の電源が入っている状態では、故障したハードディスクを交換する場合を除いて、ハード 
デイスクの取り出しは行わないでください。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


1 故障したハードディスクのスロット番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.2.1 巧 象 ハードディスクの 確認 [ GAM ]」 （一 P .289) の 手順1 〜 3で特定した スロッ 
卜番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が4の場合は、ベイ5が搭載位置になります。 

2サーバ本休で、故障表示のハードディスクに対応しているベイの、ハード 
ディスク故障ランプが点灯しているか確認します。 

ベイおよびハードディスク故障ランプの場所については、サーバ本体に添付の 
P 民 IME 民 GY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

3 故障ハードディスクを1〜 3 cm だけ引き出し、コネクタとの接続を切ります。 

ハードディスクの取り外しホ法については、サーバ本体に添付の P 民 IMERGY スタート 
アップディスク内の『ユ^ーザーズガイド』をご覧ください。 



► ここでは、ハードディスクをサーバ本体から完全に引きおかないで〈ださい。 

4 そのまま1分 iil 上（ハードディスクユニットのモータ回転が停止するまで）待 
ちます。 


5 故障ハードディスクを、ハードディスクベイから完全に引きおきます。 

6 新しいハードディスクを、故障ハードディスクが搭載されていた位置に搭載 
します。 


7 次の確認を行います。 

ハードディスク故障前にスペアディスクが設定されていた場合と設定されていなかっ 
た場合とで、確認内容が異なります。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクが自動的にスペアディスクになり、タホ応したハードディスクのレ、ードディ 
スク故障ランプ」が消灯します。 

GAM の Disk Device Information (一 P .258) で、交換したハードディスクの状態が 
「Hot Spare 」 に変わっていることを確認してください。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクに巧して自動的にリビルドが開始されます。リビルドが開始されると、対応 
したハードディスクのレ、ードディスク故障ランプ」が点灯から点滅に変わり、リビ 
ルド完了後に消灯します。 

リビルド完了後、 GAM の Disk Device Information (一 P .258) で、交換したハードディ 
スクの状態が 「 Online 」 に変わっていることを確認してください。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


P POINT 

► os イベントログ、または GAM Client の Log Information Viewer に次のイベントが記録されてい 
たら、リビルドは完了しています。 

( ctl はコントローラ番号、 chn はハードディスクのスロット番号を示します。） 

■ Log Information Viewer の場合 

I- / ctl :X chn :V tgt : Z Rebuild is over. 


- OS イベントログの場合 


ソース : 

Fuiitsu ServerView Services 

種類 : 

情報 

イベント ID 

:1 

説明 : 

[ct 丄 ：X chn : y tgt : x] Rebuild is over. 


GAM Client でリビルド完了を確認する場合は、リビルドが完了するまで GAM Client を起動し 
たままにしてください。 

► リビルド完了までのおおよその時間については、 「■リビルドに要する時間」（一 P .31) また 
は 「■バックグラウンドタスクに必要な概算時間の算出方法」（一 P .265) をご覧ください。 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビル ドが再開されます。 


6.2.3ハードディスクの予防交換 [ GAM ] 


ハードディスクの故障予測機能 （ PFA / S . M . A . 民. T .) により、ハードディスクの状態が 
「 Critical 」 になった場合、近い将来そのハードディスクが故障する可能性が高いことを示しま 
す。ハードディスクの状態が 「 Critical 」 となった場合は、ハードディスクの予防交換を行っ 
てください。 

P POINT 

► ハードディスクの取り外し、取り付け方法については、サーバ本体に添付の PRIMERGY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧〈ださい。 



► チ防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意〈ださい。 

► ハードディスクを予防交換する前に、データをバックアップすることをお勧めします。 

► 他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.2.2故障したハードディスクの交換 [ GAM ]」 卜 
P .290) をご覧になり、先に故障しているハードディスクの交換作業を行って〈ださい。また、リビ 
ルド中のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了するまで待ってください。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


■ 冗長性の有無の確認 

ハードディスクの予防交換手順は、交換対象のハードディスクが構成するロジカルドライブ 
の RAID レベル（冗長性の有無）により異なります。 

. ロジカルドライブに冗長性がない場合 (RAID 0) 

「■ RAID 0構成の場合のハードディスクの予防交換」（一 P .294) 

. ロジカルドライブに冗長性がある場合 （ RAID し RAID 5. RAID 10) 

「■ RAID 1 /RAID 5/ RAID 10 構成の場合のハードディスクの予防交換」（一 P .296) 

ロジカルドライブの冗長性の有無が不明な場合は、次の手順で確認してください。 

1 GAM を起動し、サインオンします。 

「5.5 GAM の起動と終了」 (^ P .219) 

2 View メニユーから 「 ControllerView 」 を選択します。 

「 5.6.4 Controller View の起動と画面構成」（一 P .227) 

3 Controller View の 「Logical Drives 」 欄に表示されているロジカルドライブの 
アイコンを、右クリックして選択します。 

「Physical Devices 」 欄を確認します。選択したロジカルドライブを構成するハードディ 
スクのアイコンが、 白色で表示されています。 



対象ロジカルドライブ 
の RAID レペル 


ロジカルドライブを 
右クリック 


選択したロジカル 
ドライブを構成する 
ハードディスク 


P POINT 

► もう一度ロジカルドライブのアイコンを右クリックすると、表示が元に戻ります。 

4 すべてのロジカルドライブについて、ディスクアレイ構成に含まれるハード 
ディスクを確認します。 


5 故障予測が通知されているハードディスク ( F -! 酬 I ) 力 《 、どのロジカルド 
ライブに使用されているかを確認します。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


6 対象となるロジカルドライブの RAID レベルを確認します。 

■ RAID 0構成の場合のハードディスクのチ防交換 

予防交換対象のハードデイスクが RAID 0のロジカルドライブを構成している場合、デイス 
クアレイ構成の再構築とデータの復元が必要になります。 

次の手順に従って、ハードディスクの予防交換を行ってください。 



► 予防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意ください。 

1 本アレイコントローラに接続された、すべてのハードディスクのデータを 
バックアップします。 


2 GAM で故障予測 ( F-! ) が表示されているハードディスクのスロット 

香号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.2.1巧象ハードディスクの確認 [ GAM ]」 （一 P .289) の手順1〜3で特定したスロッ 
卜番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が4の場合は、ベイ5が搭載位置になります。 



► このとき、他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.2.2故障したハ~ドディスクの 
交換 [ GAM ]」 （一 P .290) をご覧になって、先に故障しているハードディスクの交換作業を 
行ってください。また、リビルド中のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了す 
るまで待ってください。 

3 サーバ本体を再起動します。 

4 WebBIOS を起動します。 

「2.1.1 WebBIOS の起動」_> P .47) 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


5 メインメニューから 「Configuration Wizard」 を選択します。 

「 Configuration Wizard 」 画面が表示されます。 



6 r Clear Configuration j を選択し、 「Next」 をクリックします。 

次の警告メッセージが表示された場合は、 「 Yes 」 をクリックしてください。 



【ク Ji 重 ■要 • 

►「Clear Configuration 」 を実行することによって、本アレイコントローラに接続されたハード 
ディスク上のデータがすべて消去されます。 

7 WebBIOS を終了して、サーバ本体の電源を切ります。 

「2.1.3 WebBIOS の終了」（一 P .53) 

8 故障予測の出ていたすベてのハードディスクを、新しいハードディスクと交 
換します。 

ハードディスクの交換ホ法にっいては、サーバ本体に添付の P 民 IMERGY スタートアッ 
プディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

9 ハードディスクの交換が完了したら、サーバ本体の電源を入れます。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


10 WebBIOS を使ってディスクアレイ構成を作成します。 

「2.3.1ディスクアレイ構成の作成」(-> P .70) 

11 バックアップデータの復元を行います。 

■ RAID 1 /RAID 5/ RAID 10構成の場合のハードディスクのチ防交換 

予防交換対象のハードディスクが RAID し RAID 5. または RAID 10のロジカルドライブを 
構成する場合は、次の手順でハードディスクの予防交換を行ってください。 



► 故障予測の出ているハードディスクが RAID 0を構成するハードディスクの場合は、本手順での予防交 
換は行えません。 「■ RAID 0構成の場合のハ~ドディスクのチ防交換」（一 P .294) をご覧になり予 
防交換を行ってください。 

► チ防交換用の新しいハードディスクは、原則として故障したハードディスクと同一型名（同容量、同 
回転数）のものをご用意〈ださい。 

► 故障予測の出ているハードディスクが2台が上存在する場合は、1台ずつ予防交換を行って〈ださい。 
► ハードディスクを予防交換する前に、データのバックアップを行うことをお割めします。 


1 GAM で故障予測 ( F -! S & 叫 ) が表示されているハードディスクのスロット 
番号を確認し、搭載位置を特定します。 

「6.2.1対象 ハードディスクの 確認 [ GAM ]」 P .289) の 手順1 〜 3で特定した スロッ 
卜番号に1を加算した数がベイ番号になります。 

例）スロット番号が4の場合は、ベイ5が搭載位置になります。 



► このとき、他に故障したハードディスクが存在する場合は、 「6.2.2故障したハ~ドディスクの 
交換 [ GAM ]」 （一 P .290) をご覧になり、先に故障しているハードディスクの交換作業を行っ 
てください。また、リビルド中のハードディスクが存在する場合には、リビルドが完了するま 
で待ってください。 

2 整合性確保を実行し、媒体上にエラーがない状態にします。 


「5.10.1整合性確保 (Make Data Consistent )] _(一 P .266) 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


3 故障予測の発生しているハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

選択したハードディスクの詳細情報が表示されます。 

「 Status 」 が「 Critical 」 となっていることを確認します。 



4 「 Locate 」 をクリックし、サーバ本体の対象ハードディスク位置を確認しま 


す。 

対象ハードディスク位置のハードディスク故障ランプが点滅します。 

ベイおよびハードディスク故障ランプの場所にっいては、サーバ本体に添付の 
P 民 IME 民 GY スタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

P POINT 

► ここで確認したハードディスクが、故障予測が通知されているハードディスク（予防交換を行 
うハードディスク）です。 

位置を間違えないように、何らかの印をしておくことをお割めします。 

5 位置の確認ができたら 「0 K 」 をクリックします。 

ランプが消灯します。 

6 「 MakeOffline 」 をクリックします。 「 WARNING 」 画面が表示されるので、 
「 YES 」 と入力して 「0 K 」 をクリックします。 

P POINT 

► ホットスペアが設定されていた場合、自動的にリビルドが開始されます。 

► 予防交換対象のハードディスクの「ハードディスク故障ランプ」が点灯しています。 

ハードディスクの「ハードディスク故障ランプ」が点灯していない場合は、再度 「 Locate 」 を 
クリックすることにより、チ防交換対象/ \ー ドディスクの位置を確認できます。 

万一、予防交換対象ハードディスクが外を 「 MakeOffline 」 してしまった場合は 、 「Make 
Offline 」 したハードディスクに対して予防交換作業を継続し、リビルドを完了させて〈ださ 
し、。その後、正しい予防交換ハードディスクに対する交換作業を実施して〈ださい。 
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6.2 ハードディスクの交換方法 [ GAM ] 


7 GAM の Log Information Viewer に、次のログが表示されていることを確認しま 
す。 

Event ID : E-50 

Description : Physical disk status changed to ofr 丄 ine 


8 手順 4 で位置を確認したハードディスクを1〜 3 cm だけ引き出し、コネクタと 
の接続を切ります。 

ハードディスクの取り外しホ法については、サーバ本体に添付の P 民 IMERGY スタート 
アップディスク内の『ユーザーズガイド』をご覧ください。 



► 取り外すハードディスクを間違えないようにして〈ださい。データを損失する可能性がありま 
す。 

► ここでは、ハードディスクユニットをサーバ本体から完全に引きおかないで〈ださい。 

9 そのまま1分 iil 上（ハードディスク ユニットの モータ回転が停止するまで）待 
ちます。 


10 故障予測の出ていたハードディスクを、ハードディスクベイから完全に引き 


おきます。 


11 新しいハードディスクを、取り外したハードディスクと同じ位置に搭載しま 


す。 


12 次の確認を行います。 

►スペアディスクが設定されていた場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクが自動的にスペアディスクになります。 

GAM の Disk Device Information (一 P .258) で、交換したハードディスクの状態が 
「Hot Spare 」 に変わっていることを確認してください。 

►スペアディスクが設定されていなかった場合 

新しいハードディスクを取り付けた後、しばらくすると、新しく取り付けたハード 
ディスクに対して自動的にリビルドが開始されます。リビルドが開始されると、対応 
したハードディスクのレ、ードディスク故障ランプ」が点灯から点滅に変わり、リビ 
ルド完了後に消灯します。 

リビルド完了後、 GAM の Disk Device Information (一 R 258) で、交換したハードディ 
スクの状態が 「 Online 」 に変わっていることを確認してください。 

P POINT 

► リビルド中に再起動やシャットダウンを行った場合は、次回起動時に前回終了した時点からリ 
ビルドが再開されます。 

► Controller View の表示が更新されない場合は 、 Administration メニューから 「Scan Devices 」 を 
実行してください。 
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付録 


ServerView RAID と GAM のイベントコード、 
およびバッテリ交換について説明します。 

A ServerView RAID イベント ログー覧 . 300 

B GAM イベントログー覧 . 335 

C バッテリ交換について . 361 
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A ServerView RAID イベント ログー 覧 


A ServerView RAID イベントログー覧 


ServerView RAID のイベントログについて説明します。 

ServerView Operations Manager をインストールしておくことにより 、 ServerView RAID が発行 
した SNMP トラップを ServerView Operations Manager によって OS のログに記録することがで 

きます。 

また 、 ServerView RAID も独自に OS のログに記録する機能を持っています。 

• Windows の場合 

ServerView Operations Manager 経由のイベントは、イベントビューアのアプリケーシヨン 
ログにソース 「Fujitsu ServerView Services 」 として記録されます。 

ServerView RAID のイベントは、イベントビューアのアプリケーシヨンログにソース 
「 ServerViewRAID 」 として記録されます。 

• Linux の場合 

ServerView Operations Manager 経由のイベントは、システムログにソース 「Fujitsu 
ServerView Services 」 として記録されます。 

ServerView RAID のイベントは、システムログにソース 「ServerView RAID 」 として記録さ 
れます。 

P POINT 

► ServerView Operations Manager と ServerView RAID の両方からイベントが通知されている場合は、 
ServerView Operations Manager のイベントを優先してご覧ください。 

ログの内容にはデバイスの位置情報も同時に記録されます。位置情報には次の種類がありま 
す。 


文字列 

意味 

(Server % s ) 

対象のサーノくのぶ前です。この文字列は 、 ServerView Operations Manager 経由のイ 
ベントにのみ記録されます。 

Adapter %s 

コントローラの製品名と番号が表示されます。 

本製品では 「LSI MegaRAID SAS 〜」または 「RAID 5/6 SAS based on LSI 

MegaRAID 」 というぶ前になります。 

Disk %s 

ハードディスクの番号です。 o / os には、 X または y : x と表示され、ハードディスク 
の番号を示します。 

Logical Drive %s 

ロジカルドライブの番号です。 


注1: % s の部分には数字または文字列が入ります。 



► ServerView Operations Manager をインス！—ルしていない場合、 0 S のイベントログにソース 
「Fujitsu ServerView ServicesJ でのロギングは行われません。サーバ本体に添付の PRIMERGY ス 
夕ートアップディスク内の 『ServerView Operations Manager ューザーズガイド』をご覧になり、 
ServerView Operations Manager のインストールと設定を行ってください。 
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A ServerView RAID イベント ログー 覧 


それぞれのイベントログ機能によるイベントの種類との対応は、次のとおりです。 


Severity 

説明 

ServerView RAID 
Manager での Severity 

OS イベントログの 種類 

CRITICAL 

重要な エラー 

画 

Error 

巧 

エラー 

MAJOR 

エラー 

画 

Error 

〇 

エラー 

MINOR 

警告 

益 

Warning 

逝 

警告 

INFORMATIONAL 

情報、対処は不要。 

0 

Informational 

み 

情報 


■ ServerView RAID イベントログー覧 

P POINT 

► 表に記載されている ID は、ソース 「ServerView RAID 」 のイベントに対してはイベント ID を示し、 
SNMP トラ ップ 上では Specific Number を示します。 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

1 

INFORMA 

TIONAL 

Undefined event (Server %s) 

定義されていないイべ 
ントが発生しました。 

前後にエラーが発生し 
ている場合は、その対 
処に従ってください。 

2 

INFORMA 

TIONAL 

Connection to ServerView 
RAID Manager established 
(Server %s) 

ServerView RAID への接 

続が確立されました。 

なし。 

3 

INFORMA 

TIONAL 

Disconnected irom 

ServerView RAID Manager 
(Server %s) 

ServerView RAID への接 

続が切断されました。 

なし。 

4 

CRITICAL 

Unexpected disconnect from 
ServerView RAID Manager 
(Server %s) 

ServerView RAID への接 

続が予期せず切断され 
ました。 

ServerView RAID 

Manager へログインで 
きることを確認してく 
ださい。ログインでき 
ないようであれば、 
ServerView RAID サー 
ビスを再起動してくだ 
さい。 

10000 

INFORMA 

TIONAL 

Unknown event (Server %s) 

不明なイベントが発生 
しました。 

前後にエラーが発生し 
ている場合は、その対 
処に従ってください。 

特にエラーなどがない 
場合は、対処は不要で 
す。 

10002 

MINOR 

Write access of the 

ServerView RAID Manager 
revoked by user %s (%s) 
(Server %s) 

Write Access モードが取 
り消されました。他の 
クライアントが Write 
Access モードを取得し 
ました。 

なし。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10003 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU 
temperature out of range 
(Server %s) 

バッテリの温度異常が 
検出されました。 

ServerView Operations 
Manager で フアンの 状 
態を確認し、 ファン 故 
障であった場合は、対 
象装置の対処に従って 
ください。 ファン 故障 
でなかった場合は、環 
境温度を見直してくだ 
さい。環境温度を見直 
しても再発する場合は、 
バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださ レ、。 

10004 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU 
temperature unstable (Server 
%s) 

バッテリの温度異常が 
検出されました。 

ServerView Operations 
Manager で フアンの 状 
態を確認し、 ファン 故 
障であった場合は、対 
象装置の対処に従って 
ください。 ファン 故障 
でなかった場合は、環 
境温度を見直してくだ 
さい。環境温度を見直 
しても再発する場合は、 
バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださ レ、。 

10005 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU 
temperature above threshold 
(Server %s) 

バッテリの温度異常が 
検出されました。 

ServerView Operations 
Manager で フアンの 状 
態を確認し、 ファン 故 
障であった場合は、対 
象装置の対処に従って 
ください。 ファン 故障 
でなかった場合は、環 
境温度を見直してくだ 
さい。環境温度を見直 
しても再発する場合は、 
バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださ レ、。 

10006 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU voltage 
out of range (Server %s) 

バッテリの電圧異常が 
検出されました。 

バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださい。 

10007 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU voltage 
unstable (Server %s) 

バッテリの電圧が不安 
定です。 

バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
たさ レ、。 

10008 

MAJOR 

Adapter %s: BBU voltage 
below threshold (Server %s) 

バッテリの電圧がしき 
い値な下になっていま 
す。 

バッテリの充電完了を 
お待ちください。 

10009 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU 
communication error (Server 
%s) 

バッテリバックアップ 
ユニットとの通信でエ 
ラーが発生しました。 

バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださい。 

10010 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU 
reconditioning started 
(Server %s) 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンが開始され 
ました。 

なし。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10011 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: BBU status 
becomes normal (Server %s) 

バッテリの状態が正常 
状態になりました。 

なし。 

10012 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU good 
(Server %s) 

バッテリは正常です。 

なし。 

10013 

CRITICAL 

Adapter o/os: BBU failed 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットが故障しまし 
た。 

バッテリバックアップ 
ュニットを交換してく 
ださい。 

10014 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU fast 
charging failed (Server %s) 

バッテリの急速充電が 
失敗しました。 

バッテリバックアップ 
ュニットを交換してく 
たさい。 

10015 

MINOR 

Adapter %s: BBU charge 
count exceeded (Server %s) 

バッテリの充電回数が 
上限に達しました。 

バッテリバックアップ 
ュニットを交換してく 
ださい。 

10016 

MINOR 

Adapter o/os: BBU needs 
reconditioning (Server %s) 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンが必要です。 

リキヤリブレーシヨン 
を実施してください。 

10023 

MAJOR 

Adapter o/os: Disk (%s) timed 
out (Server %s) 

ハードディスクがタイ 
ムアウトとなりました。 

ハードディスクが正し 
く接続されているか確 
認してください。 

ハードディスクが故障 
状態であれば、交換- 
リビルドを実施してく 
ださレ、。 

10024 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Global hot 
spare created on disk (%s) 
(Server %s) 

スペアディスクが作成 
されました。 

なし。 

10025 

MINOR 

Adapter o/os: Global hot 
spare deleted on disk (%s) 
(Server %s) 

スペアディスクが解除 
されました。 

なし。 

10026 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Dedicated hot 
spare created on disk (%s) 
(Server %s) 

Dedicated スペアデイス 
クが作成されました。 

Dedicated スペアデイス 
クは未サポートです。 
スペアディスクを正し 
く設定し直してくださ 

い。 

10027 

MINOR 

Adapter %s: Dedicated hot 
spare deleted on disk (%s) 
(Server %s) 

Dedicated スペアデイス 

クが解除されました。 

なし。 

10028 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Disk (%s) 
marked available (Server 
%s) 

ハードディスクが未使 
用状態になりました。 

なし。 

10029 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild on disk 
(%s) started (Server %s) 

ハードディスクでリビ 
ルドが開始されました。 

なし。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10030 

MAJOR 

Adapter %s: Rebuild on disk 
(%s) 姑 led (Server %s) 

ハードディスクで実行 
中のリビルドが失敗し 
ました。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
ださい。 

•クリティカル状態の 
場合 

故障状態のハード 
ディスクを交換して 
再度リビノレドを行っ 
てください。 

-オフライン状態の場 

ム 

修理相談窓口にご連 
絡ください。 

10032 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: New disk (%s) 
detected (Server %s) 

新しいハードディスク 
が検出されました。 

なし。 

10033 

MINOR 

Adapter %s: Disk (%s) 
removed (Server %s) 

ハードディスクが取り 
外されました。 

なし。 

10038 

MAJOR 

Adapter %s: Error on disk 
(%s) detected (Server %s) 

ハードディスクでエ 
ラーを検出しました。 

故障状態になっている 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10039 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Channel %s 
was reset (Server %s) 

チャネルがリセットさ 
れました。 

なし。 

10040 

MAJOR 

Adapter %s: Retry I/O on 
disk (%s) (Server %s) 

ハードディスクに対し 
て、 I/O のリトライが実 
施されました。 

ファームウェアによる 
リカバリ処理であるた 
め、故障状態のハード 
ディスクがない限り問 
題はありません。 

10050 

MAJOR 

Adapter %s: Temperature 
sensor %s in enclosure %s 
above threshold (Server %s) 

エンクロージャの温度 
七ンサが上限しきい値 
を超えました。 

ServerView Operations 
Manager でフアンの状 
態を確認し、ファン故 
障であった場合は、対 
象装置の対処に従って 
ください。ファン故障 
でなかった場合は、環 
境温度を見直してくだ 
さい。 

10055 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild started 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブでリ 
ビルドが開始されまし 
た。 

なし。 

10056 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild 
finished on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブでリ 
ビルドが完了しました。 

なし。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10057 

MAJOR 

Adapter %s: Rebuild failed 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブのリ 
ビルドが失敗しました。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
ださい。 

•クリティカル状態の 
場合 

故障状態のハード 
ディスクを交換して 
再度リビノレドを行っ 
てください。 

-オフライン状態の場 

修理相談窓口にご連 
絡ください。 

10058 

MINOR 

Adapter %s: Rebuild aborted 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブのリ 
ビルドが停止しました。 

再度リビルドを行って 
ください。 

10068 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Migration 
started on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブで容 
量拡張処理を開始しま 
した。 

なし。 

10069 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Migration 
finished on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブの容 
量拡張処理が完了しま 
した。 

なし。 

10070 

MAJOR 

Adapter %s: Migration failed 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブの容 
量拡張処理が失敗しま 
した。 

アレイ構成を再度作成 
し、バックアップから 
データをリストアして 
ください。 

10071 

MINOR 

Adapter %s: Migration 
aborted on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブの容 
量拡張処理が中断され 
ました。 

アレイ構成を再度作成 
し、バックアップから 
データをリストアして 
ください。 

10072 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Patrol Read 
started (Server %s) 

Patrol Read を開始しま 

した。 

なし。 Patrol Read は未 
サポートです。アレイ 
コントローラの設定を 
見直してください。 

10073 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read 
finished (Server %s) 

Patrol Read が完了しま 

した。 

なし。 Patrol Read は未 

サポートです。アレイ 
コントローラの設定を 
見直してください。 

10074 

MINOR 

Adapter %s: Patrol Read 
aborted (Server %s) 

Patrol Read がキャン七 

ルされました。 

なし。 

10075 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read 
stopped (Server %s) 

Patrol Read を停止しま 

した。 

なし。 

10076 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Patrol Read 
paused (Server %s) 

Patrol Read が中断され 
ました。 

なし。 

10077 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read 
resumed (Server %s) 

Patrol Read が再開され 
ました。 

なし。 

10078 

MAJOR 

Adapter %s: Logical drive 
%s degraded (Server %s) 

ロジカルドライブがク 
リティカル状態になり 
ました。 

故障ハードディスクの 
交換およびリビルドを 
行ってください。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

305 





A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10079 

CRITICAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s 姑 led (Server %s) 

ロジカルドライブが才 
フライン状態になりま 
した。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10080 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s created (Server %s) 

ロジカルドライブが作 
成されました。 

なし。 

10081 

MINOR 

Adapter %s: Logical drive 
%s deleted (Server %s) 

ロジカルドライブが削 
除されました。 

なし。 

10082 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s operational (Server %s) 

ロジカルドライブが才 
ンライン状態になりま 
した。 

なし。 

10085 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Initialization 
started on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブで 
フォアグラウンド初期 
化が開始されました。 

なし。 

10086 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Initialization 
finished on logical arive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブで 
フォアグラウンド初期 
化が完了しました。 

なし。 

10087 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BGI started on 
logical drive %s (Server %s) 

ロジカルドライブで 
バックグラウンド初期 
化が開始されました。 

なし。 

10088 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BGI finished on 
logical drive %s (Server %s) 

ロジカルドライブで 
バックグラウンド初期 
化が完了しました。 

なし。 

10089 

MINOR 

Adapter o/os: BGI canceled 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブの 
バックグラウンド初期 
化がキャン七ルされま 
した。 

なし。バックグラウン 
ド初期化は一定時間後 
に自動的に再開されま 
す。 

10090 

MINOR 

Adapter %s: Initialization 
canceled on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブの 
フォアグラウンド初期 
化がキャン七ルされま 
した。 

なし。 

10095 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Alarm enabled 
(Server %s) 

アラームが有効になり 
ました。 

なし。 

10096 

MINOR 

Adapter %s: Alarm disabled 
(Server %s) 

アラームが無効になり 
ました。 

なし。 

10101 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read 
disabled (Server %s) 

Patrol Read が無効にな 

りました。 

なし。 

10102 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read set 
to automatic (Server %s) 

Patrol 民 ead え )^ Automatic 

モードに設定されまし 
た。 

なし。 Patrol Read は未 
サポートです。アレイ 
コントローラの設定を 
見直してください。 

10103 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read set 
to manual (Server %s) 

Patrol 民 ead が Manual 

モードに設定されまし 
た。 

なし。 Patrol Read は未 
サポートです。アレイ 
コントローラの設定を 
見直してください。 

10104 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read 
delay changed (Server %s) 

Patrol Read Delay が変更 

されました。 

なし。 Patrol Read は未 
サポートです。アレイ 
コントローラの設定を 
見直してください。 

10105 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Initialization set 
to normal (Server %s) 

初期化モードが Normal 
に設定されました。 

なし。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10106 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Initialization set 
to fast (Server %s) 

初期化モードが Fast に 
設定されました。 

なし。 

10107 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Initiator ID 
changed (Server %s) 

Initiator ID が変更され 
ました。 

Initiator ID の変更は行 

わないでください。 

アレイコントローラの 

設定を確認し、正しい 
値を設定してください。 

10108 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Automatic 
rebuild enabled (Server %s) 

Auto Rebuild が有効にな 

りました。 

なし。 

10109 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Automatic 
rebuild disabled (Server %s) 

Auto Rebuild が無効にな 

りました。 

なし。 

10113 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: MDC rate 
changed to %s%% (Server 
%s) 

MDC Rate が変更されま 
した。 

なし。 

10114 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BIOS enabled 
(Server %s) 

BIOS が有効になりまし 
た。 

なし。 

10115 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BIOS disabled 
(Server %s) 

BIOS が無効になりまし 
た。 

なし。 

10116 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BIOS stop on 
error enabled (Server %s) 

BIOS Stop on Error が有 

効になりました。 

なし。 

10117 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BIOS stop on 
error disabled (Server %s) 

BIOS Stop on Error が無 

効になりました。 

なし。 

10118 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Write cache on 
all disks enabled (Server %s) 

すべての ハー ドデイス 
クに対して Write Cache 
が有効になりました。 

Write Cache Enable は未 

サポートです。ロジカ 
ルドライブの設定を見 
直してください。 

10119 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Write cache on 
all disks disabled (Server 
%s) 

すべての ハー ドデイス 
クに対して Write Cache 
が無効になりました。 

なし。 

10120 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Read-ahead on 
all disks enabled (Server %s) 

すべての ハー ドデイス 
クに対して民 ead Ahead 
が有効になりました。 

Read Ahead Enable は未 

サポートです。ロジカ 
ルドライブの設定を見 
直してください。 

10121 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Read-ahead on 
all disks disabled (Server 
%s) 

すべての ハー ドデイス 
クに対して Read Ahead 
が無効になりました。 

なし。 

10124 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Spinup drive 
count changed (after next 
reboot) (Server %s) 

Spinup Drive Count が変 

更されました。 

なし。 

10125 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Spinup delay 
changed (after next reboot) 
(Server %s) 

Spinup Delay が変更され 
ました。 

なし。 

10131 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: S.M.A. 民. T. poll 
interval changed (Server %s) 

S.M.A.R.T. ポーリング 

間隔が変更されました。 

なし。 

10132 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Configuration 
rescanned (Server %s) 

アレイ構成のリスキヤ 
ンが実行されました。 

なし。 

10133 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Configuration 
cleared (Server %s) 

アレイ構成が消去され 
ました。 

なし。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10151 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU voltage 
pro Diem detected (Server 
%s) 

バッテリの電圧異常が 
検出されました。 

バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
ださい。 

10152 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU 
temperature problem 
detected (Server %s) 

バッテリの温度異常が 
検出されました。 

ServerView Operations 
Manager で フアンの 状 
態を確認し、 ファン 故 
障であった場合は、対 
象装置の対処に従って 
ください。環境温度を 
見直しても再発する場 
合は、バッテリバック 
アップユニットを交換 
してください。 

10153 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU charging 
(Server %s) 

バッテリが充電中です。 

なし。 

10154 

CRITICAL 

Adapter o/os: BBU failed 
(Server %s) 

バッテリが故障しまし 
た。 

バッテリバックアップ 
ユニットを交換してく 
たさい。 

10155 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU normal 
(Server %s) 

バッテリは正常です。 

なし。 

10156 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU 
discharging (Server %s) 

バッテリが放電中です。 

なし。 

10168 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s: Name changed (Server 
%s) 

ロジカルドライブのぶ 
前が変更されました。 

なし。 

10171 

INFORMA 

TIONAL 

User o/os (%s) logged in 
(Server %s) 

ユーザがログインしま 
した。 

なし。 

10172 

INFORMA 

TIONAL 

User o/os (%s) logged out 
(Server %s) 

ユーザがログアウトし 
ました。 

なし。 

10180 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU charging 
started (Server %s) 

バッテリの充電が開始 
されました。 

なし。 

10195 

MAJOR 

Adapter %s: Unable to 
recover cache data from 

TBBU (Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットからキヤッ 

シュデータを回復でき 
ませんでした。 

正しい手順でシステム 
をシャットダウンした 
後、システムを起動し 
てください。 

10196 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Cache data 
recovered from TBBU 
successfully (Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットからキヤッ 

シュデータが書き込ま 
れました。 

なし。 

10199 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: BGI rate 
changed to %s%% (Server 
%s) 

BGIRate が変更されま 
した。 

なし。 

10200 

MAJOR 

Adapter %s: Adapter cache 
discarded due to memory/ 
BBU problems (Server %s) 

キヤッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プユニットの問題で 
キャッシュデータが破 
棄されました。 

前後のログを参照し、 

その対処に従ってくだ 
さい。 

10202 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Cache data 
recovered successfully 
(Server %s) 

キャッシュデータの回 
復に成功しました。 

なし。 
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10203 

MAJOR 

Adapter %s: Adapter cache 
discarded due to firmware 
version lOncompatibility 
(Server %s) 

ファ'^ームウェアのノく'^一 

ジョン違いにより、 
キャッシュデータが破 
棄されました。 

なし。 

10204 

CRITICAL 

Adapter %s: Fatal firmware 
error: %s (Server %s) 

ファームウェアで致命 
的なェラーが発生しま 
した。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10205 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Factory defaults 
restored (Server %s) 

ご購入時の設定になり 
ました。 

コントローラの設定値 
を確認し、正しい設定 
に変更してください。 

10206 

MAJOR 

Adapter %s: Flash 
downloaded image corrupt 
(Server %s) 

ダウンロードされた 
ファームウェアのイ 
メージが壊れています。 

正しいイメージで再度 
ファームウェアのアツ 
プデートを行ってくだ 
さい。 

10207 

MAJOR 

Adapter %s: Flash erase 
error (Server %s) 

フラッシュの消去に失 
敗しました。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10208 

MAJOR 

Adapter %s: Flash timeout 
during erase (Server %s) 

フラッシュの消去中に 
タイムァウトしました。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10209 

MAJOR 

Adapter %s: Flash error 
(Server %s) 

フラッシュに失敗しま 
した。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10210 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Flashing image: 
%s (Server %s) 

イメージのフラッシュ 
を行いました。 

なし。 

10211 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Flash of new 
firmware image(s) complete 
(Server %s) 

新しいファ'ー ムウェァ 
のフラッシュが完了し 
ました。 

なし。 

10212 

MAJOR 

Adapter %s: Flash 
programming error (Server 
%s) 

フラッシュのプログラ 
ミング中にェラーが発 
生しました。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10213 

MAJOR 

Adapter %s: Flash timeout 
during programming (Server 
%s) 

フラッシュのプログラ 
ミング中にタイムァウ 
卜が発生しました。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10214 

MINOR 

Adapter %s: Flash chip type 
unknown (Server %s) 

フラッシュのチップタ 
イプが不明です。 

正しいイメージで再度 
ファームウェアのアツ 
プデートを行ってくだ 
さい。ァップデート対 
象のコントローラが正 
しいか確認してくださ 
い。 

10215 

MAJOR 

Adapter %s: Flash command 
set unknown (Server %s) 

フラッシュのコマンド 

が不明です。 

正しいツールを使用し 
て再度ファームウェァ 
のァップデートを行っ 
てください。 

10216 

MAJOR 

Adapter %s: Flash 
verification lailure (Server 
%s) 

フラッシュのベリファ 
イに失敗しました。 

再度ファームウェアの 
ァップデートを行って 
ください。 

10217 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Flush rate 
changed to %s seconds 
(Server %s) 

Flush rate が変更されま 
した。 

なし。 
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10218 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Hibernate 
command received from host 
(Server %s) 

サーバから休止コマン 
ドを受領しました。 

なし。 

10219 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Event log 
cleared (Server %s) 

イベントログがクリア 
されました。 

なし。 

10220 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Event log 
wrapped (Server %s) 

イベントログが上限容 
量値に達し、古いログ 
が消去されました。 

なし。 

10221 

MAJOR 

Adapter %s: Multi-bit ECC 
error: ECAR=%s, 

ELOG=%s, (%s) (Server 
%s) 

マルチビットエラーが 
検出されました。 

キャッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プュニットを交換して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10222 

MAJOR 

Adapter o/os: Single-bit ECC 
error: ECAR=%s, 

ELOG=%s, (%s) (Server 
%s) 

シングルビットエラー 
が検出されました。 

キャッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プュニットを交換して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10223 

MAJOR 

Adapter %s: Not enough 
adapter memory (Server %s) 

コントローラのメモリ 
が不足しています。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10224 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Patrol Read rate 
changed to %s%% (Server 
%s) 

Patrol Read Rate が変更 

されました。 

なし。 

10225 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Migration rate 
changed to %s%% (Server 
%s) 

容量拡張の Rate が変更 
されました。 

なし。 

102% 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Shutdown 
command received from host 
(Server %s) 

サーバからシャットダ 
ウンコマンドを受領し 
ました。 

なし。 

10227 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Test event: '%s' 
(Server %s) 

テストイベントが発行 
されました。 

なし。 

10228 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Time 
established as %s; (%s 
seconds since power on) 
(Server %s) 

現在時刻が七ットされ 
ました。 

なし。 

10229 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: User entered 
firmware debugger (Server 
%s) 

デバッグモードに入り 
ました。 

なし。 

10230 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BGI corrected 
medium error (logical drive 
o/os at LBA o/os on disk (%s) 
at LBA %s) (Server %s) 

バックグラウンド初期 
化中にメディアエラー 
が修正されました。 

なし。 

10231 

MAJOR 

Adapter %s: BGI finished 
with uncorrectable errors on 
logical drive %s (Server %s) 

バックグラウンド初期 
化が完了しましたが、 

修正不可能なメディア 
のエラーが検出されま 
した。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 

ノくックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 
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10232 

MAJOR 

Adapter %s: BGI detected 
uncorrectable m 山 tiple 
medium errors (disk (%s) at 
LBA o/os on logical drive 
%s) (Server %s) 

バックグラウンド初期 
化中に修正不可能なダ 
ブルメディアエラーが 
検出されました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10233 

MAJOR 

Adapter o/os: BGI failed on 
logical drive %s (Server %s) 

ロジカルドライブで 
バックグラウンド初期 
化が失敗しました。 

前後のログを参照し、 

その対処に従ってくだ 
さい。 

10235 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s: %s changed (Server %s) 

ロジカルドライブのプ 
ロパティが変更されま 
した。 

なし。 

10236 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: MDC corrected 
medium error (logical drive 
o/oS at LBA o/os on disk (%s) 
at LBA %s) (Server %s) 

整合性確保中にメディ 
アエラーが修正されま 
した。 

なし。 

10240 

MAJOR 

Adapter %s: Initialization 
failed on logical drive %s 
(Server %s) 

フォアグラウンド初期 
化が失敗しました。 

前後のログを参照し、 

その対処に従ってくだ 
さい。 

10242 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Fast 
initialization started on 
logical drive %s (Server %s) 

ファスト初期化が開始 
されました。 

なし。 

10243 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Full 
initialization started on 
logical drive %s (Server %s) 

フォアグラウンド初期 
化が開始されました。 

なし。 

10244 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s: Property %s updated 
(Server %s) 

ロジカルドライブのプ 
ロパティが変更されま 
した。 

なし。 

10245 

MAJOR 

Adapter %s: Migration 
detected uncorrectable 
multiple medium errors 
(logical drive %s at LBA %s 
on disk (%s) at LBA %s) 
(Server %s) 

容量拡張処理中に修正 
不可能なダブルメディ 
アエラーが検出されま 
した。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10247 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Migration 
resumed on logical drive %s 
(Server %s) 

容量拡張処理が再開し 
ました。 

なし。 

10248 

MAJOR 

Adapter %s: Resume 
migration of logical drive %s 
failed due to Configuration 
Mismatch (Server %s) 

構成のミスマッチによ 
り容量拡張処理のリ 
ジュームに失敗しまし 
た。 

ァレイ構成を再度作成 
し、バックアップから 
データをリストアして 
ください。 

10249 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
operational to operational 
(Server %s) 

ロジカルドライブのス 
テータスがオンライン 
になりました。 

なし。 

10250 

MINOR 

Adapter %s: Clear aborted 
on disk (%s) (Server %s) 

PD Clear がキャン七ル 

されました。 

なし。 

10251 

MAJOR 

Adapter %s: Clear failed on 
disk (error %s) (Server 

%s) 

PD Clear が失敗しまし 

た。 

なし。 

10252 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Clear progress 
on disk (%s) is %s (Server 
%s) 

PD Clear が進行中です。 

なし。 
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10253 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Clear started on 
disk (%s) (Server %s) 

PD Clear を開始しまし 

た。 

なし。 

10254 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Clear finished 
on disk (%s) (Server %s) 

PD Clear が完了しまし 

た。 

なし。 

10255 

MAJOR 

Adapter %s: Error on disk 
(%s) (error %s) (Server %s) 

ハードデイスクでエ 
ラーが発生しました。 
(Error x) に示されるエ 
ラーコードの意味は次 
のとおりです。 

240: general failure 

243: timeout 

244 ： no drive 

250: no path 

252: no cable 

02: check condition 

08: busy 

ただし、このエラー 
コードはハードデイス 

クが故障した原因を示 
すものではなく、アレ 
イコントローラがハー 

ドディスクを切り離し 
た巧由です。 

故障状態になっている 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10258 

MAJOR 

Adapter %s: Hot spare 
S.M.A.R.T. polling failed on 
disk (%s) (error %s) (Server 
%s) 

スペアディスクへの 
S.M.A.R.T. ポーリング 

が失敗しました。 

対象のハードディスク 
を交換してください。 

交換後スペアディスク 
に設定してください。 

10259 

MAJOR 

Adapter %s: Disk (%s) is not 
supported (Server %s) 

サポートされていない 
ハードディスクが検出 
されました。 

サポートされている 
ハードディスクをお使 
いください。 

10260 

MINOR 

Adapter %s: Patrol Read 
corrected medium error on 
disk (%s) at LBA %s (Server 
%s) 

Patrol Read 中にメディ 

アエラーが修正されま 
した。 

なし。 

10262 

MAJOR 

Adapter o/os: Patrol Read 
found an uncorrectable 
medium error on disk (%s) at 
LBA %s (Server %s) 

Patrol Read 中に修正不 
可能なダブルメディア 
エラーを検出しました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 

ノくックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10263 

MINOR 

Adapter %s: Predictive 
failure: Disk (%s) (Server 
%s) 

ハードディスクで故障 
予測が発生しています。 

ハードディスクの予防 
交換を行ってください。 

10264 

MAJOR 

Adapter %s: Puncturing bad 
block on disk (%s) at LBA 
%s (Server %s) 

リビルド中にソース 
ディスクでメディアエ 
ラーが検出されました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10265 

MINOR 

Adapter %s: Rebuild aborted 
by user on disk (%s) (Server 
%s) 

リビルドがキヤン七ル 
されました。 

再度リビルドを実行し 
てください。 

10266 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild 
complete on logical drive %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブのリ 
ビルドが完了しました。 

なし。 
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10267 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild 
complete on disk (%s) 

(Server %s) 

ハードディスクのリビ 
ノレドが完了しました。 

なし。 

10269 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild 
resumed on disk (%s) 

(Server %s) 

リビルドが再開されま 
した。 

なし。 

10270 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild 
automatically started on disk 
(%s) (Server %s) 

ハードディスクでリビ 
ルドが自動的に開始さ 
れました。 

なし。 

10273 

MAJOR 

Adapter %s: Unrecoverable 
medium error during rebuild 
on disk (%s) at LBA %s 
(Server %s) 

リビルド中に修復不可 
能なメディアエラーを 
検出しました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10274 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Corrected 
medium error during 
recovery on disk (%s) at 

LBA %s (Server %s) 

メディアエラーが修復 
されました。 

なし。 

10275 

MAJOR 

Adapter %s: Unrecoverable 
medium error during 
recovery on disk (%s) at 

LBA %s (Server %s) 

修正不可能なメディア 
エラーが検出されまし 
た。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10276 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Unexpected 
sense: Disk (%s), CDB:%s, 
Sense:%s (Server %s) 

ハードデイスクから七 
ンス情報が報告されま 
した。 

コントローラによりリ 

カバリ処置が施されて 
いるため、該当ハード 
ディスクがオンライン 
である限り問題はあり 
ません。 

10277 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from available to 
available (Server %s) 

ハードディスクが未使 
用状態になりました。 

なし。 

10278 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
availaole to available (Server 
%s) 

ハードディスクが未使 
用状態になりました。 

なし。 

10281 

MINOR 

Adapter %s: Dedicated hot 
spare (%s) no longer useful 
due to deleted array (Server 
%s) 

ロジカルドライブが削 
除されたため、 

Dedicated スペアデイス 
クは使用されない状態 
です。 

Dedicated スペアディス 
クは未サポートです。 
スペアディスクを正し 
く設定し直してくださ 

い。 

10282 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Loop detected (Server 
%s) 

SAS トポロジでループ 
が検出されました。 

ハードディスク、ケー 
ブルの接続を確認して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 
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10283 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Unaddressable device 
(Server %s) 

SAS トポロジにおいて、 
デバイスの特定が不可 
能となっています。 

ハードディスク、ケー 
ブルの接続を確認して 
ください。接続構成に 
問題がない場合で、故 
障状態のハードディス 
クがある場合は、ハー 
ドディスクの交換およ 
びリビルドを行ってく 
ださい。再発する場合 
は、修理相談窓口にご 
連絡ください。 

10284 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Multiple ports to the 
same SAS address (Server 
%s) 

SAS トポロジにおいて、 
複数のポートが同じ 

SAS アドレスに接続さ 
れています。 

ハードディスク、ケー 
ブルの接続を確認して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10285 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Expander error (Server 
%s) 

エキスパンダで異常を 
検出しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

102% 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: SMP timeout (Server 
%s) 

SMP にてタイムアウト 
が発生しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10287 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Out of route entries 
(Server %s) 

ルートが見つかりませ 
ん。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10288 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Index not found 
(Server %s) 

Index が見つかりませ 
ん。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10289 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: SMP function failed 
(Server %s) 

SMP function にて異常 

を検出しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10290 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: SMP CRC error 
(Server %s) 

SMP にて CRC エラー 

を検出しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10291 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Multiple subtractive 
(Server %s) 

SAS トポロジで異常を 
検出しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10292 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Table to table (Server 
%s) 

SAS トポロジで異常を 
検出しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10293 

MINOR 

Adapter %s: SAS topology 
error: Multiple paths (Server 
%s) 

複数の経路が存在しま 
す。 

ハードディスク、ケー 
ブルの接続を確認して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10294 

MAJOR 

Adapter %s: Unable to 
access disk (%s) (Server %s) 

ハードディスクにアク 
七スできません。 

故障状態になっている 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10295 

MINOR 

Adapter %s: Dedicated hot 
spare not useful for all arrays 
(Server %s) 

Dedicated スペアデイス 
クが使用可能な対象の 
アレイが存在しません。 

Dedicated スペアデイス 
クは未サポートです。 
スペアディスクを正し 
く設定し直してくださ 

い。 

10296 

MINOR 

Adapter %s: Global hot 
spare does not cover all 
arrays (Server %s) 

スペアディスクが使用 
可能な対象のアレイが 
存在しません。 

スペアディスクが機能 
できるようにアレイ構 
成を見直してください。 
スペアディスクの容量 
を見直してください。 

10297 

MINOR 

Adapter %s: Marking logical 
drive %s inconsistent due to 

active writes at shutdown 
(Server %s) 

Write 処理中にシャット 
ダウンされたため、口 
ジカルドライブの一貫 
性がなくなっています。 

整合性確保を実行して 
ください。 

10298 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU present 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットが検出されま 
した。 

なし。 

10299 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU not 
present (Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットは存在しませ 
ん 

バッテリバックアップ 
ュニット未搭載機種の 
場合は対処不要です。 

バッテリバックアップ 
ュニットが搭載されて 
いる機種では、バッテ 
リバックアップュニッ 
卜の交換を行ってくだ 
さい。 

10300 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: New BBU 
detected (Server %s) 

新しいバッテリバック 
アップユニットが検出 
されました。 

なし。 

10301 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: BBU has been 
replaced (Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットが交換されま 
した。 

なし。 

10302 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU 
temperature is normal 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットの温度が正常 
になりました。 

なし。 

10303 

MAJOR 

Adapter o/os: BBU needs to 
be replaced - SOH bad 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットの交換が必要 
です。 

バッテリバックアップ 
ュニット交換直後のシ 
ステム起動時に発生し 

た場合 

バッテリバックアップ 
ュニットの交換直後は、 
ノくッテリが充電されて 
いないため本イベント 
が発生する場合があり 
ます。 「付録 C バッテリ 
交換について」（一 

P.361) の指示に従って 
ください。 

通常運用中に発生した 

場合 

バッテリバックアップ 
ュニットを交換してく 
ださい。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10304 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
started (Server %s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが開始され 
ました。 

なし。 

10305 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn in 
progress (Server %s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが進行中で 
す。 

なし。 

10306 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
finished (Server %s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが完了しま 
した。 

なし。 

10307 

MINOR 

Adapter %s: BBU relearn 
timed out (Server %s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンがタイムア 
ウトしました。 

再度リキヤリブレー 
シヨンを実施してくだ 
さい。 

10308 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
pending: BBU is under 
charge (Server %s) 

ノくツテリチャージ中の 
ため、バツテリのリ 
キヤリブレーシヨンが 
待ち状態となっていま 
す。 

なし。 

10309 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
postponed (Server %s) 

BBU のリコンデイシヨ 
ンが延期されました。 

Automatic Learn は未サ 

ポートです。バッテリ 
バックアップユニット 
の設定を見直してくだ 
さい。 

10310 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
will start in 4 days (Server 
%s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが 4 日な内 
に開始されます。 

Automatic Learn は未サ 

ポートです。バッテリ 
バックアップユニット 
の設定を見直してくだ 
さい。 

10311 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
will start in 2 days (Server 
%s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが 2 日な内 
に開始されます。 

Automatic Learn は未サ 

ポートです。バッテリ 
バックアップユニット 
の設定を見直してくだ 
さい。 

10312 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU relearn 
wdll start in 1 day (Server 
%s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが 1 日な内 
に開始されます。 

Automatic Learn は未サ 

ポートです。バッテリ 
バックアップユニット 
の設定を見直してくだ 
さい。 

10313 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU Relearn 
will start in 5 hours (Server 
%s) 

バツテリのリキャリブ 
レーシヨンが 5 時間な 
内に開始されます。 

Automatic Learn は未サ 

ポートです。バッテリ 
バックアップユニット 
の設定を見直してくだ 
さい。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

316 






A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの 内容 

説明 

対処 

10314 

MINOR 

Adapter %s: BBU removed 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ユニットが取り外され 
ました。 

バッテリ交換直後の電 
圧が著しく低下してい 
る状態で本イベントが 
発生する場合がありま 
す。この場合でも、同 
時にの： 102% 「BBU 
present 」 が言己録されて 
いる場合は問題ありま 
せんので、 「付録 C バッ 
テリ交換について」（一 

P.361 ) に従ってくださ 
レ、。このイベントと同 
時にイベントの： 102% 
「BBU present 」 が記録 
されていない場合は、 

バッテリバックアップ 
ュニットが正しく搭載 
されているか確認して 
ください。 

10315 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Enclosure 
(SES) discovered on %s 
(Server %s) 

SES エンクロージャが 
検出されました。 

なし。 

10317 

MINOR 

Adapter %s: Enclosure %s 
communication lost (Server 

o/oS) 

エンクロージャとの接 
続が切断されました。 

ケーブルの接続を確認 
してください。再発す 
る場合は、修理ホ目談窓 
口にご連絡ください。 

10318 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Enclosure %s 
communication restored 
(Server %s) 

エンクロージャとの接 
続が復旧しました。 

なし。 

10325 

MINOR 

Adapter %s: Enclosure %s 
not supported; too many 
enclosures connected to port 
(Server %s) 

サポート数な上のエン 
クロージャが検出され 
たため、エンクロー 
ジャを動作させていま 
せん。 

ケーブルの接続を確認 
してください。再発す 
る場合は、修理ホ目談窓 
口にご連絡ください。 

10331 

MINOR 

Adapter %s: Enclosure %s 
not responding (Server %s) 

エンクロージャからの 
応答がありません。 

ケーブルの接続を確認 
してください。再発す 
る場合は、修理ホ目談窓 
口にご連絡ください。 

10332 

MINOR 

Adapter %s: SAS/SATA 
mixing not supported in 
enclosure; %s disaoled 
(Server %s) 

SAS/SATA の混在はエ 
ンクロージャでサポー 
卜されていません。 

正しいハードディスク 
に交換してください。 

10333 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Enclosure 
(SES) hot plug on %s was 
detected, but is not supported 
(Server %s) 

SES エンクロージャが 
ホットプラグ接続され 
ました。 

なし。 

10336 

MINOR 

Adapter %s: Disk (%s) too 
small to be used for auto 
rebuild (Server %s) 

リビルドを実行するの 
にハードディスクの容 
量が足りません。 

正しい容量のハード 
ディスクに交換してく 
ださい。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10337 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: BBU enabled; 
changing Write-through 
logical drives to Write-back 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ュニットが有効となり、 
ライトスルーで動作中 
のロジカルドライブが 
ライトバックで動作す 
るようになりました。 

なし。 

10338 

MINOR 

Adapter o/os: BBU disabled; 
changing Write-back logical 
drives to Write-through 
(Server %s) 

バッテリバックアップ 
ュニットが無効となり、 
ライトバックで動作中 
のロジカルドライブが 
ライトスルーで動作す 
るようになりました。 

バッテリバックアップ 
ユニット交換直後のシ 

ステム起動時に発生し 
た場合 

バッテリバックアップ 
ユニットの交換直後は、 
バッテリが充電されて 
いないため本イベント 
が発生する場合があり 
ます。 「付録 C バッテリ 
交換について」（一 

P.361) の指示に従って 
ください。 

通常運用中のシステム 
起動時に発生した場合 

イベント発生後 12 時間 
な上サーバの電源を入 
れておき、バッテリを 
充電してください。 12 
時間経過してもイベン 
卜の :10337 が出力され 
ない場合は、バッテリ 
バックアップユニット 
を交換してください。 

通常運用時に発生した 

場合 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨン中（スケ 
ジュールされたものを 
含みます）に発生して 
いる場合は問題ありま 
せん。リキヤリブレー 
シヨンな外で発生して 
いる場合は、バッテリ 
バックアップユニット 
を交換してください。 

10339 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Bad block table 
on disk (%s) is 80%% full 
(Server %s) 

Bad Block Table の使用 

率が 80% を超えまし 
た。 

復旧できない不良ブ 
ロックが大量に発生し 
ています。読み込めな 
いファイルが存在した 
場合は、バックアップ 
からそのファイルをリ 
ストアしてください。 

10340 

MAJOR 

Adapter %s: Bad block table 
on disk (%s) is full; unable 
to log Block o/os (Server %s) 

Bad Block Table がフル 

になりました。 

復旧できない不良ブ 
ロックが大量に発生し 
ています。読み込めな 
いファイルが存在した 
場合は、バックアップ 
からそのファイルをリ 
ストアしてください。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10341 

MINOR 

Adapter o/os: MDC aborted 
due to ownership loss on 
logical drive %s (Server %s) 

オーナシップの変更で 
整合性確保が中断しま 
した。 

必要であれば、再度整 
合性確保を実行してく 
ださい。 

10342 

MINOR 

Adapter o/os: BGI aborted 
due to ownership loss on 
logical drive %s (Server %s) 

オーナシップの変更で 
バックグラウンド初期 
化が中断しました。 

なし。 

10343 

MINOR 

Adapter %s: BBU/charger 
problems detected; SOH bad 
(Server %s) 

ノくツテリチヤーシ ヤー- 
の問題が検出されまし 
た。 

バッテリバックアップ 
ュニットを交換してく 
ださい。再発する場合 
は、修理相談窓口にご 
連絡ください。 

10344 

MINOR 

Adapter %s: Single-bit ECC 
error: ECAR=%s, 

ELOG=%s, (o/os); warning 
threshold exceeded (Server 
%s) 

シングルビツトエラー 
が検出されました。 

キャッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プュニットを交換して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10345 

MINOR 

Adapter o/os: Single-bit ECC 
error: ECAR=%s, 

ELOG=%s, (%s); critical 
threshold exceeded (Server 
%s) 

シングルビツトエラー 
が検出されました。 

キャッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プュニットを交換して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10346 

INFORMA 

TIONAL 

dapter %s: Single-bit ECC 
error: ECAR=%s, 

ELOG=%s, (o/os); further 
reporting disabled (Server 
%s) 

シングルビツトエラー 
が検出されました。 

キャッシュメモリまた 
はバッテリバックアッ 
プュニットを交換して 
ください。再発する場 
合は、修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

10353 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Retention test 
started on previous reboot 
(Server %s) 

NVRAM リテンション 
テストが開始されまし 
た。 

なし。 

10354 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: NVRAM 
retention test passed (Server 
%s) 

NVRAM リテンション 
テストが完了しました。 

なし。 

10355 

MINOR 

Adapter %s: NVRAM 
retention test failed (Server 
%s) 

NVRAM リテンション 
テストが失敗しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10356 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: %s test finished 
o/os passes successfully 
(Server %s) 

テストが完了しました。 

なし。 

10357 

MINOR 

Adapter %s: %s test failed 
on %s pass, fail data: 
errorOffset=%s 
goodData=%s badData=%s 
(Server %s) 

テストが失敗しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10358 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Self-check 
diagnostics finished (Server 
%s) 

七ルフテストが完了し 
ました。 

なし。 

10359 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Foreign 
configuration detected 
(Server %s) 

Foreign Coniiguration 

検出されました。 

なし。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10360 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Foreign 
configuration imported 
(Server %s) 

Foreign Configuration を 

取り込みました。 

なし。 

10361 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Foreign 
configuration cleared (Server 
%s) 

Foreign Configuration が 

クリアされました。 

なし。 

10362 

MINOR 

Adapter %s: NVRAM is 
corrupt; remitiahzing (Server 
%s) 

NVRAM が異常となり、 

再初期化を行っていま 
す。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10363 

MINOR 

Adapter %s: NVRAM 
mismatch occurred (Server 
%s) 

NVRAM の不一致が発 
生しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10364 

MINOR 

Adapter %s: SAS wide port 
%s lost link on PHY %s 
(Server %s) 

SAS ワイドポートがリ 
ンクを失いました。 

ハードディスク、ケー 
ブルの接続を確認して 
ください。接続構成に 
問題がない場合で、故 
障状態のハードディス 
クがある場合は、ハー 
ドディスクの交換およ 
びリビルドを行ってく 
ださい。再発する場合 
は、修理相談窓口にご 
連絡ください。 

10365 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: SAS wide port 
%s restored link on PHY %s 
(Server %s) 

SAS ワイドポートのリ 
ンクが復旧しました。 

なし。 

10366 

MINOR 

Adapter %s: SAS port %s, 
PHY %s has exceeded the 
allowed error rate (Server 
%s) 

SAS ポートでのエラー 
が許容範囲を超えまし 
た。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10367 

MINOR 

Adapter %s: Bad block 
reassigned on disk (%s) from 
LBA o/os to LBA o/os (Server 
%s) 

ハードディスクで Bad 
Block が交代処理されま 
した。 

なし。 

10369 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Enclosure %s 
temperature sensor %s 
differential detected (Server 
%s) 

エンクロージャの温度 
七ンサで温度変化を検 
出しました。 

なし。 

10371 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Time duration 
provided by host is not 
sufficient for self-checking 
(Server %s) 

セルフチェックに必要 
な時間がシステムから 
提供されていません。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10372 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Disk (%s) on 
array %s row %s marked as 
missing (Server %s) 

ハードディスクが 

Missing 状態にマークさ 
れました。 

故障状態になっている 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10373 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Disk (%s) 
replaced missing on array %s 
row %s (Server %s) 

ハードディスクで 

Replace Missing か実施 

されました。 

なし。 

10377 

MINOR 

Adapter %s: Disk (%s) is not 
certitied (Server %s) 

ハードディスクは保証 
されたハードディスク 
ではありません。 

正しいハードディスク 
に交換してください。 
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A ServerView RAID イベントログー 覧 


ID 

重要度 

ログの 内容 

説明 

対処 

10378 

MINOR 

Adapter %s: Dirty cache data 
discarded by user (Server 
%s) 

ユーザ 操作により ダー 
テイキャッシュが破棄 
されました。 

整合性確保を実行して 
ください。 

10382 

MINOR 

Adapter %s: Previous 
configuration completely 
missing at boot (Server %s) 

起動時に構成を見つけ 
ることができませんで 
した。 

サーバの電源を切断し、 
ハードディスク、ケー 
ブル、電源などが正し 
く接続されているか確 
認してください。再発 
する場合は、修理•相談 
窓口にご連絡ください。 

10383 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU charging 
complete (Server %s) 

バッテリの充電が完了 
しました。 

なし。 

10385 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Dedicated hot 
spare (%s) imported as 
global due to missing arrays 
(Server %s) 

対象アレイが存在しな 
いため、 Dedicated スぺ 
アディスクはスペア 
ディスクとしてイン 
ポートされました。 

なし。 

10386 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Disk (%s) 
rebuild not possible as SAS/ 
SATA mixing is not 
supported in an array (Server 
%s) 

SAS/SATA がサポート 
されていないため、 

ハードディスクのリビ 
ルドは不可能です。 

なし。 

10388 

MAJOR 

Adapter %s: Logical drive 
%s partially degraded 
(Server %s) 

ロジカルドライブが部 
分的クリティカル状態 
になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10389 

MINOR 

Adapter %s: BBU requires 
reconditioning; please 
initiate a LEARN cycle 
(Server %s) 

リキヤリブレーシヨン 
が必要です。 

バッテリバックアップ 
ユニッ トのリキヤリブ 
レーシヨンを行ってく 
ださレ、。 

10390 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Coercion mode 
changed (Server %s) 

Coercion モードが変更 
されました。 

なし。 

10391 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU automatic 
learn mode changed (Server 
%s) 

ノくツテリの Autoleam 
モードが変更されまし 
た。 

なし。 

10392 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU atomatic 
learn period changed (Server 
%s) 

ノくツテリの Autoleam 期 
間が変更されました。 

なし。 

10393 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU learn 
delay interval changed 
(Server %s) 

ノくッテリの Delay 間隔 
が変更されました。 

なし。 

10394 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU next learn 
time changed (Server %s) 

バッテリの次回リキャ 
リブレーシヨンの時間 
が変更されました。 

なし。 

10395 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Max. disk count 
for Patrol Read changed to 
%s (Server %s) 

Patorl 民 ead の Max. 
Physical Drive Count が 

変更されました。 

なし。 

10396 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Continuous 
patrolling enabled (Server 
%s) 

Continuous Patrolling 

有効になりました。 

なし。 
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10397 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Continuous 
patrolling disabled (Server 
%s) 

Continuous Patrolling が 

無効になりました。 

なし。 

10398 

MAJOR 

Adapter %s: MDC finished 
with errors on logical drive 
%s (Server %s) 

整合性確保は完了しま 
したが、整合性確保実 
行中にダブルメディア 
エラーが検出されまし 
た。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 

ノくックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10399 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s disabled because RAID-5 
is not supported by this 

RAID key (Server %s) 

民 AID key で RAIDS が 

未サポートとなってい 
るため、ロジカ/^ドラ 
イブが無効になりまし 
た。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10400 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
%s disabled because RAID-6 
is not supported by this 

RAID key (Server %s) 

RAID key で RAID6 が 

未サポートとなってい 
るため、ロジカノレドラ 
イブが無効になりまし 
た。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10401 

MINOR 

Adapter %s: Logical drive 
o/os disabled because SAS 
drives are not supported by 
this RAID key (Server %s) 

民 AID key で SAS ハード 
ディスクが未サポート 
となっているため、口 
ジカルドライブが無効 
になりました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10402 

MINOR 

Adapter %s: Disks missing 
(Server %s) 

ハードディスクが存在 
しません。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ノレドを行ってください。 

10403 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild rate 
changed to %s%% (Server 
%s) 

Rebuild Rate が変更され 
ました。 

なし。 

10405 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: S.M.A. 民 . T. poll 
interval changed to %s min 
(Server %s) 

S.M.A. 民 . T. Poll Interval 

が変更されました。 

なし。 

10406 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: MDC started on 
logical drive %s (Server %s) 

整合性確保を開始しま 
した。 

なし。 

10407 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: MDC finished 
on logical drive %s (Server 
%s) 

整合性確保が完了しま 
した。 

なし。 

10408 

MAJOR 

Adapter %s: MDC failed on 
logical drive %s (Server %s) 

整合性確保が失敗しま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10409 

MINOR 

Adapter o/os: MDC aborted 
on logical drive %s (Server 
%s) 

整合性確保が中断され 
ました。 

必要であれば、再度整 
合性確保を行ってくだ 
さい。 

10412 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from 
operational to degraded 
(Server %s) 

ロジカ/^ドライブの状 
態がオンライン状態か 
らクリティカル状態に 
変更されました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10413 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
operational to partially 
degraded (Server %s) 

ロジカ/^ドライブの状 
態がオンライン状態か 
ら部分的クリティカル 
状態に変更されました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 
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10414 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
operational to failed (Server 
%s) 

ロジカルドライブの状 
態がオンライン状態か 
らオフライン状態に変 
更されました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10415 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
degraded to operational 
(Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がクリティカル状態 
からオンライン状態に 
復旧しました。 

なし。 

10416 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from 
degraded to degraded 
(Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がクリティカル状態 
となりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10417 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
degraded to partially 
degraded (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がクリティカル状態 
から部分的クリティカ 
ル状態に変更されまし 
た。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10418 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
degraded to failed (Server 
%s) 

ロジカルドライブの状 
態がクリティカル状態 
からオフライン状態に 
変更されました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10419 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
partially degraded to 
operational (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態が部分的クリティカ 
ル状態からオンライン 
状負羞に復旧しました。 

なし。 

10420 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from 
partially degraded to 
degraded (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態が部分的クリティカ 
ル状態からクリティカ 
ル状態に変更されまし 
た。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10421 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from 
partially degraded to 
partially degraded (Server 
%s) 

ロジカルドライブの状 
態が部分的クリティカ 
ル状態となりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10422 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from 
partially degraded to failed 
(Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態が部分的クリティカ 
ル状態からオフライン 
状態に変更されました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10423 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from failed 
to operational (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がオフライン状態か 
らオンライン状態に変 
更されました。 

なし。 

10424 

MINOR 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from tailed 
to degraded (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がオフライン状態か 
らクリティカル状態に 
変更されました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10425 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
logical arive %s from failed 
to partially degraded (Server 
%s) 

ロジカノレドライブの状 
態がオフライン状態か 
ら部分的クリティカノレ 
状態に変更されました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 
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10426 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
logical drive %s from tailed 
to failed (Server %s) 

ロジカルドライブの状 
態がオフライン状態に 
なりました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10427 

CRITICAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
available to failed (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態から故障 
状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクを交換してくださ 
い。 

10428 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
available to hot spare (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からスぺ 
アディスク状態に変更 
されました。 

なし。 

10429 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
available to rebuilding 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からリビ 
ルド状態に変更されま 
した。 

なし。 

10430 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
available to operational 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からオン 
ライン状態に変更され 
ました。 

なし。 

10431 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to available (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態から未使用 
状態に変更されました。 

なし。 

10432 

CRITICAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態になりまし 
た。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10433 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to hot spare (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態からスペア 
ディスク状態になりま 
した。 

なし。 

10434 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to rebuilding (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態からリビル 
ド状態になりました。 

なし。 

10435 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to operational (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態からオンラ 
イン状態になりました。 

なし。 

10436 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to available (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
から未使用状態になり 
ました。 

なし。 

10437 

CRITICAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
から故障状態になりま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクを交換し、スペア 
ディスクに設定してく 
ださい。 

10438 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to hot spare (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
になりました。 

なし。 

10439 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to rebuilding (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
からリビルド状態にな 
りました。 

なし。 
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10440 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to operational (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
からオンライン状態に 
なりました。 

なし。 

10441 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to available 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から未 
使用状態になりました。 

なし。 

10442 

CRITICAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to failed (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から故 
障状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10443 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to hot spare 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態からス 
ペアディスク状態にな 
りました。 

なし。 

10444 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to rebuilding 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態になり 
ました。 

なし。 

10445 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to operational 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から才 
ンライン状態になりま 
した。 

なし。 

10446 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to available 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
未使用状態になりまし 
た。 

なし。 

10447 

CRITICAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to failed (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
故障状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10448 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to hot spare 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
スペアディスク状態に 
なりました。 

なし。 

10449 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to rebuilding 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
リビルド状態になりま 
した。 

なし。 

10450 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to operational 
(Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態にな 
りました。 

なし。 

10451 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from available to 
failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態から故障 
状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクを交換してくださ 
い。 

10452 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from available to 
hot spare (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からスぺ 
アディスク状態になり 
ました。 

なし。 
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10453 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (o/os) from available to 

が未使用状態からリビ 




rebuilding (Server %s) 

ルド状態になりました。 


10454 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from available to 

が未使用状態からオン 




operational (Server %s) 

ライン状態になりまし 
た。 


10455 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from failed to 

が故障状態から未使用 




available (Server %s) 

状態になりました。 


10456 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

故障状態のハードディ 



disk (o/os) from failed to 

が故障状態になりまし 

スクの交換およびリビ 



failed (Server %s) 

た。 

ルドを行ってください。 

10457 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (o/os) from failed to hot 

が故障状態からスペア 




spare (Server %s) 

ディスク状態になりま 
した。 


10458 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (o/os) from failed to 

が故障状態からリビル 




rebuilding (Server %s) 

ド状態になりました。 


10459 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from failed to 

が故障状態からオンラ 




operational (Server %s) 

イン状態になりました。 


10460 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from hot spare to 

がスペアディスク状態 




available (Server %s) 

から未使用状態になり 
ました。 


10461 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

故障状態のハードディ 



disk (%s) from hot spare to 

がスペアディスク状態 

スクを交換し、スペア 



failed (Server %s) 

から故障状態になりま 

ディスクに設定してく 




した。 

たさい。 

10462 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from hot spare to 

がスペアディスク状態 




hot spare (Server %s) 

になりました。 


10463 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (o/os) from hot spare to 

がスペアディスク状態 




rebuilding (Server %s) 

からリビルド状態にな 
りました。 


10464 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from hot spare to 

がスペアディスク状態 




operational (Server %s) 

からオンライン状態に 
なりました。 


10465 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from rebuilding to 

がリビルド状態から未 




available (Server %s) 

使用状態になりました。 


10466 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

故障状態のハードディ 



disk (%s) from rebuilding to 

がリビルド状態から故 

スクの交換およびリビ 



failed (Server %s) 

障状態になりました。 

ルドを行ってください。 

10467 

INFORMA 

Adapter %s: State change on 

ハードディスクの状態 

なし。 


TIONAL 

disk (%s) from rebuilding to 

がリビルド状態からス 




hot spare (Server %s) 

ペアディスク状態にな 
りました。 
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10468 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from rebuilding to 
rebuilding (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態になり 
ました。 

なし。 

10469 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from rebuilding to 
operational (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から才 
ンライン状態になりま 
した。 

なし。 

10470 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (o/os) from operational to 
available (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
未使用状態になりまし 
た。 

なし。 

10471 

CRITICAL 

Adapter %s: State change on 
disk (o/os) from operational to 
failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
故障状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10472 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from operational to 
hot spare (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
スペアディスク状態に 
なりました。 

なし。 

10473 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (o/os) from operational to 
rebuilding (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
リビルド状態になりま 
した。 

なし。 

10474 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from operational to 
operational (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態にな 
りました。 

なし。 

10475 

MAJOR 

Adapter %s: MDC detected 
uncorrectable m 山 tiple 
medium errors (disk (%s) at 
LBA %s on logical arive 
%s) (Server %s) 

整合性確保中にダブル 
メディアエラーを検出 
しました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10476 

MAJOR 

Adapter %s: Disk (%s) 
missing after reboot (Server 

o / oS ) 

再起動時にハードディ 
スクが見つかりません 
でした。 

オプ シヨ ン カー ドの増 
設-取り外し後の OS 
起動時に本イベントが 
発生する場合がありま 
す。その場合は、 
ServerView RAID 

Manager を使用してア 
レイの状態を確認し、 
ァレイが正常状態と認 
識されているならば問 
題ありません。 

また、 「 1.5.4 Windows 
2000 Server 環境で 
ServerView RAID をご 
使用の場合」（一 P.42) 

に記載されている現象 
が発生している場合も、 
特に問題ありません。 

故障状態のハードディ 
スクがある場合は、 

ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10477 

MAJOR 

Adapter %s: Logical drive 
%s missing after reboot 
(Server %s) 

再起動時にロジカルド 
ライブが見つかりませ 
んでした。 

オプシヨンカードの増 
設-取り外し後の OS 
起動時に本イベントが 
発生する場合がありま 
す。その場合は、 
ServerView RAID 

Manager を使用してア 
レイの状態を確認し、 
アレイが正常状態と認 
識されているならば問 
題ありません。 

アレイ構成変更後、ま 
たは 「 1.5.4 Windows 

2000 Server 環境で 
ServerView RAID をご 
使用の場合」（一 P.42) 

に記載されている現象 
が発生している場合も、 
特に問題ありません。 

通常運用時に発生して 
いる場合は、修理相淡 
窓口にご連絡ください。 

10478 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Disk (%s) 
appeared new after reboot 
(Server %s) 

再起動後にハードディ 
スクが新たに見つかり 
ました。 

なし。 

10479 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Logical drive 
o/os appeared new after 
reboot (Server %s) 

再起動後にロジカルド 
ライブが新たに見つか 
りました。 

なし。 

10485 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from available to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からオフ 
ライン状態になりまし 
た。 

なし。 

10486 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
available to offline (Server 

o/oS) 

ハードディスクの状態 
が未使用状態からオフ 
ライン状態になりまし 
た。 

なし。 

10487 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from failed 
to offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態からオフラ 
イン状態になりました。 

なし。 

10488 

MINOR 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from hot 
spare to offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
からオフライン状態に 
なりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10489 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to available (Server 

o/oS) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
未使用状態になりまし 
た。 

なし。 

10490 

MAJOR 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
故障状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10491 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to hot spare (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
スペアディスク状態に 
なりました。 

なし。 

10492 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
オフライン状態になり 
ました。 

なし。 

10493 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to operational (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
オンライン状態になり 
ました。 

なし。 

10494 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
offline to rebuilding (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
リビルド状態になりま 
した。 

なし。 

10495 

MINOR 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
operational to offline (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
オフライン状態になり 
ました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10496 

MINOR 

Adapter %s: State change by 
user on disk (%s) from 
rebuilding to offline (Server 
%s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から才 
フライン状態になりま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10497 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from failed to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
が故障状態からオフラ 
イン状態になりました。 

なし。 

10498 

MINOR 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from hot spare to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がスペアディスク状態 
からオフライン状態に 
なりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10499 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to 
available (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
未使用状態になりまし 
た。 

なし。 

10500 

MAJOR 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to 
failed (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
故障状態になりました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10501 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to hot 
spare (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
スペアディスク状態に 
なりました。 

なし。 

10502 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
オフライン状態になり 
ました。 

なし。 

10503 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to 
operational (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
オンライン状態になり 
ました。 

なし。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10504 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from offline to 
rebuilding (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオフライン状態から 
リビルド状態になりま 
した。 

なし。 

10505 

MINOR 

Adapter %s: State change on 
disk (o/os) from operational to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がオンライン状態から 
オフライン状態になり 
ました。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10506 

MINOR 

Adapter %s: State change on 
disk (%s) from rebuilding to 
offline (Server %s) 

ハードディスクの状態 
がリビルド状態から才 
フライン状態になりま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクの交換およびリビ 
ルドを行ってください。 

10509 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild on disk 
(%s) resumed (Server %s) 

ハードディスクでリビ 
ルドが再開されました。 

なし。 

10511 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BGI restarted 
on logical drive %s (Server 
%s) 

ロジカルドライブで 
バックグラウンド初期 
化が再開されました。 

なし。 

10513 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Rebuild on 
logical arive %s resumed 
(Server %s) 

ロジカルドライブでリ 
ビルドが再開されまし 
た。 

なし。 

10518 

MAJOR 

Adapter %s: SAS port %s 
lost link (Server %s) 

SAS リンクが切断され 
ました。 

ケーブルの接続を確認 
してください。再発す 
る場合は、修理相談窓 
口にご連絡ください。 

10519 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: SAS port %s 
restored link (Server %s) 

SAS リンクが復旧しま 
した。 

なし。 

10526 

CRITICAL 

Adapter %s: Adapter 
missing after reboot (Server 
%s) 

コントローラが消失し 
ました。 

アレイコントローラの 

取り外し作業後に発生 
した場合は問題ありま 
せん。それな外の場合 
は、修理相談窓口にご 
連絡ください。 

10527 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Adapter 
appeared new after reboot 
(Server %s) 

コントローラが新規に 
検出されました。 

なし。 

10528 

MINOR 

Adapter %s: Rebuild aborted 
on disk (%s) (Server %s) 

リビルドが中断されま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10536 

CRITICAL 

Adapter %s: Command 
timeout on disk (%s), 

CDB:%s (Server %s) 

コマンドタイムアウト 

が発生しました。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10537 

MINOR 

Adapter o/os: Disk (%s) reset 
(type %s) (Server %s) 

ハードディスクにリ 
七ットが発行されまし 
た。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10540 

MAJOR 

Adapter %s: Uncorrectable 
medium error logged for 
logical drive o/os at LBA %s 
(on disk (%s) at LBA %s) 
(Server %s) 

修復できない媒体ェ 
ラーが検出されました。 

運用中に読めないファ 
イルがあった場合は、 
バックァップから当該 
ファイルをリストアし 
てください。 

10541 

MINOR 

Adapter %s: Medium error 
corrected on logical drive %s 
at LBA %s (Server %s) 

媒体ェラーが修復され 
ました。 

なし。 

10542 

MINOR 

Adapter %s: Bad block table 
on disk (%s) is 100%% full 
(Server %s) 

ハードディスクの Bad 
Block Table がいっぱい 
になりました。 

復旧できない不良ブ 
ロックが大量に発生し 
ています。読み込めな 
いファイルが存在した 
場合は、バックァップ 
からそのファイルをリ 
ストアしてください。 

10544 

CRITICAL 

Adapter %s: Adapter needs 
replacement, faulty lOP 
detected (Server %s) 

コントローラの IO プロ 

七ッサで異常が検出さ 
れました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10559 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Additional 
information for tailed disk 
(%s) - firmware version: %s, 
serial number %s, first use: 

%s, total running time: %s 
days (Server %s) 

故障した SATA ハード 
ディスクに対する追加 
情報を示します。 

ファームウ卫ア版数、 
シリアル番号、最初に 
使用された日時、総稼 
働時間です。 

なし。 

10560 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: If the logical 
size of logical drive %s has 
changed use appropriate 
operating system tool to 
reread disk information 
(Server %s) 

ロジカ/^ドラィブの容 
量が変更されたため、 

OS 上の情報を更新する 
必要があります。 

なし。 

10561 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Enclosure 
device exposure changed 
(Server %s) 

エンクロージャ表示の 
設定が変更されました。 

なし。 

10572 

MAJOR 

Adapter %s: Cache 
discarded for logical drive 
(missing or offline) %s 
(Server %s) 

ロジカルドライブにア 
ク七スできなかったた 
め、キャッシュメモリ 
に保持していたデータ 
を破棄しました。 

正しい手順でシステム 
をシャツトダウンした 
後、システムを起動し 
てくたさレ、。 

10586 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Microcode 
update started on disk (%s) 
(Server %s) 

ハードディスクの 
ファームウェア更新が 
開始されました。 

なし。 

10587 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Microcode 
update completed on disk 
(%s) (Server %s) 

ハードディスクの 
ファームウェア更新が 
完了しました。 

なし。 

10588 

MINOR 

Adapter %s: Microcode 
update timeout on disk (%s) 
(Server %s) 

ハードディスクの 
ファームウェア更新が 
タイムアウトしました。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10589 

MINOR 

Adapter %s: Microcode 
update failed on disk (%s) 
(Server %s) 

ハードディスクの 
ファームウェア更新が 
失敗しました。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10590 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Adapter 
properties changed (Server 
%s) 

アレイコントローラの 

設定が変更されました。 

なし。 

10591 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: Patrol Read 
properties changed (Server 
%s) 

Patrol Read の設定が変 

更されました。 

なし。 

(Patrol Read は未サポー 
卜です。アレイコント 
ローラの設定を見直し 
てください。） 

10592 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: CC schedule 
properties changed (Server 
%s) 

整合性確保のスケ 
ジュール設定が変更さ 
れました。 

なし。 

10593 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BBU properties 
changed (Server %s) 

BBU の設定が変更され 
ました。 

なし。 

10594 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter o/os: MDC resumed 
on logical drive %s (Server 
%s) 

整合性確保が再開され 
ました。 

なし。 

10598 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Spinup delay 
changed to %s seconds 
(Server %s) 

ハードディスク起動の 
遅延時間が変更されま 
した。 

なし。 

10601 

MINOR 

Adapter %s: Periodic BBU 
relearn is pending. Please 
initiate manual learn cycle as 
automatic learn is not 
enabled (Server %s) 

定期的な BBU のリキャ 
リブレーシヨンが実行 
待ちになっています。 
手動でリキャリブレー 
シヨンを実行してくだ 
さい。 

リキヤリブレーシヨン 
を実施してください。 

10617 

MAJOR 

Adapter %s: Adapter cache 
pinned for missing or offline 
logical drive %s (Server %s) 

アレイコントローラの 

キャッシュが消失した 
ロジカルドライブのた 
めに保持されています。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
ださレ、。 

クリティカル状態の場 

丧障状態のハードディ 
スクを交換してリビル 
ドを行ってください。 

オフライン状態の場合 
修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10618 

MAJOR 

Adapter %s: Adapter cache 
pinned for missing or offline 
logical drives (Server %s) 

アレイコントローラの 

キャッシュが消失した 
複数のロジカルドライ 
ブのために保持されて 
います。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
ださい。 

クリティカル状態の場 

最障状態のハードディ 
スクを交換してリビル 
ドを行ってください。 

オフライン状態の場合 
修理相談窓口にご連絡 
ください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10619 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Adapter cache 
discarded by user for missing 
logical arives (Server %s) 

アレイコントローラの 

キャッシュが消失しま 
した。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
ださい。 

クリティカル状態の場 

最障状態のハードディ 
スクを交換してリビル 
ドを行ってください。 

オフライン状態の場合 
修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10620 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Adapter cache 
destaged tor logical drive %s 
(Server %s) 

アレイコントローラの 

キャッシュが消失しま 
した。 

ロジカルドライブの現 
在の状態を確認してく 
たさレ、。 

クリティカル状態の場 

最障状態のハードディ 
スクを交換してリビル 
ドを行ってください。 
オフライン状態の場合 
修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10621 

MINOR 

Adapter o/os: MDC started on 
an inconsistent logical drive 
%s (Server %s) 

整合性確保が未初期化 
のロジカルドライブに 
対して開始されました。 

なし。 

10624 

INFORMA 

TIONAL 

Complete RAID 
configuration written to file 
'%s' on the server (Server 
%s) 

すべてのアレイ構成が 
ファイルに保存されま 
した。 

なし。 

10625 

MINOR 

Adapter %s: Abnormal 
shutdown sequence detected 
(Server %s) 

予期しないシャットダ 
ウンの動作が検出され 
ました。 

なし。 

10626 

MAJOR 

Adapter %s: Internal 
hardware error (Server %s) 

アレイコントローラで 

異常が検出されました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10627 

MAJOR 

Adapter %s: Internal 
hardware error during POST 
(Server %s) 

アレイコントローラで 

異常が検出されました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10628 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Bad block table 
of disk (o/os) threshold 
exceeded; table is about to 
overflow (Server %s) 

Bad Block Table の使用 

率が闕値を越えました。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 

10629 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: Bad block table 
of disk (%s) cleared (Server 
%s) 

Bad Block Table が消去 

されました。 

なし。 

10630 

CRITICAL 

Adapter o/os: Disk (%s) failed 
due to bad block table 
overflow (Server %s) 

Bad Block Table が容量 

を超えたため、ハード 
ディスクが故障しまし 
た。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行っ 
てください。 
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ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処 

10631 

CRITICAL 

Adapter o/os: Disk (%s) 

姑 lure detected during POST 
(Server %s) 

POST 時にハードディス 
クの故障が検出されま 
した。 

故障状態のハードディ 
スクが存在する場合は、 
ハードディスクの交換 
およびリビノレドを行つ 
てください。 

10632 

CRITICAL 

Adapter %s: Failure detected 
during POST (Server %s) 

POST 時に異常が検出さ 
れました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10633 

CRITICAL 

Adapter %s: Multiple failure 
on disk (%s) detected, 
internal info %s (Server %s) 

複数のハードディスク 
が故障しました。 

修理相談窓口にご連絡 
ください。 

10634 

INFORMA 

TIONAL 

Adapter %s: BGI started due 
to adapter exchange (Server 
%s) 

コントローラ交換が行 
われたためバックグラ 
ウンド初期化が開始さ 
れました。 

なし。 

10635 

CRITICAL 

Adapter %s: Disk (%s) 
failure detected by Patrol 

Read (Server %s) 

Patrol Read でハード 

ディスクの故障が検出 
されました。 

なし。 

(Patrol Read は未サポー 
卜です。アレイコント 
ローラの設定を見直し 
てください。） 
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B GAM イベントログー覧 


GAM のイベントログについて説明します。 

ServerView Operations Manager をインストールしておくことにより、発生したイベントは、 
ServerView Operations Manager によって OS のログに記録されます。 

• Windows の場合 

イベントビューアのアプリケーシヨンロ ダに、 ソース 「Fujitsu ServerView Services 」 とし 
て記録されます。 

■ Linux の場合 

システムログに、ソース 「 Fujitsu ServerView Services 」 として記録されます。 

イベントログの内容の先頭 （[] で囲まれている部分）にはデバイスアドレスが記録されま 
す。デバイスアドレスはどの部分でイベントが発生しているかを示しています。 


文字列 

意味 

ctl: 

コントローラの番号です。 

chn: 

ハードデイスクの Slot 番号です。 

tgt: 

本アレイコントローラでは参照しません。 

lo 她 V: 

ロジカルドライブの番号です。 



► ServerView Operations Manager をインス！ — ルしていない場合、イベントビューアへのイベントの 
ロギングは行われません。サーバ本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の 
『ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』をご覧になり 、 ServerView Operations 
Manager のインストールと設定を行って〈ださい。 

GAM イベント (SNMP TRAP ) の Severity (重大度）と GAM Client の Severity とイベントロ 
グの種類との対応は、次のとおりです。 


Severity 

説明 

GAM Client での Severity 

OS イベントログの種類 

CRITICAL 

重要な エラー 

1 

〇 

エラー 

MAJOR 

エラー 

2 

〇 

エラー 

MINOR 

警告 

3 

进 

警告 

INFORMATIONAL 

情報、対処は不要。 

4 

る 

情報 
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■ GAM イベント ログー 覧 
P POINT 

► 表に記載されている GAM ID のうち括弧内のものは、16進での表記です。 

► 表に記載されている GAM ID のうち10進表記のものは、 SNMP トラップ上では Specific Number を示し 
ます。 


GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

1 

(0x001) 

情報 /1 

A physical disk has 
been placed online. 

ハードディスクが Online 
状態になりました。 

なし。 

2 

(0x002) 

情報 /1 

Physical disk added 
as hot spare. 

ハードディスクがホッ 
トスペアとして設定さ 
れました。 

なし。 

3 

(0x003) 

エラー/ 3 

Physical disk error 
found. 

• ハードディスク上に 
不良七クターが検出 
されました。 

• ハードディスクで機 
械的な故障が検出さ 
れました。 

• ホストが不正な命令 
を検出しました。 

. ターゲットデバイス 
が不明な状態になっ 
ています。 

対象ハードディスクの状態を確 
認し、故障状態の場合は 「 6.2.2 
故障したハードディスクの交換 
[GAM ]」 （一 P.290) をご覧に 

なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。このエラーが一時的に発生 
しているものであって、その後 
エラーが発生しない場合は、リ 
カバリされているため、対処は 
不要です。その後もエラーが多 
発する場合は、 「 6.2.3 ハード 
ディスクの予防交換 [GAM ]」 

(一 P.292) をご覧になり、ハー 

ドディスクを予防交換してくだ 
さい。 

4 

(0x004) 

エラー/ 3 

Physical disk PFA 
condition found; 
this disk may fail 

soon. 

ハードディスクに故障 
予測が発生しました。 

「 6.2.3 ハードディスクの予防交 
換 [GAM ]」 （一 P.292) をご覧 

になり、ハードディスクの予防 
交換を行ってください。 

5 

(0x005) 

情報 /1 

An automatic 

rebuild has started. 

自動でリビルドが開始 
されました。 

なし。 

6 

(0x006) 

情報 /1 

A rebuild has 

started. 

ユーザ操作によってリ 
ビルドが開始されまし 
た。 

なし。 

7 

(0x007) 

情報 /1 

Rebuild is over. 

リビルドが完了しまし 
た。 

なし。 

8 

(0x008) 

情報 /1 

Rebuild is 

cancelled. 

リビルドがキャンセル 
されました。 

再度リビルドを実行してくださ 
い。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

9 

(0x009) 

エラー / 3 

Rebuild stopped 
with error. 

リビルドが何らかの理 
由により失敗しました。 

「 5.9.4 ロジカルドライブの状態 
確認」（一 P.%1 ) をご覧にな 

り、ロジカルドライブの現在の 
状態を確認してください。 

.Critical 状態の場合 
「 6.2.2 故障したハードディス 
クの交換 [GAM ]」 （一 

P.290) をご覧になり、ハー 
ドディスクを交換して再度リ 
ビルドを行ってください。 

- Offline 状態の場合 
修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

10 

(OxOOA) 

エラー / 3 

Rebuild stopped 
with error. New 

device failed. 

リビルドターゲットの 
ハードディスクが故障 
状態になり、リビノレド 
に失敗しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

11 

(OxOOB) 

エラー /3 

Rebuild stopped 
because logical 
drive failed. 

2 台な上のハードディス 
クが故障状態となり、リ 
ビルドに失敗しました。 

修理相談窓口にご連絡ください。 

12 

(OxOOC) 

エラー /3 

Physical disk has 
failed. 

ハードディスクが故障 
しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

13 

(OxOOD) 

情報 /1 

A new physical 
disk has been 

found. 

ハードディスクが検出 
されました。 

なし。 

14 

(OxOOE) 

情報 /1 

A physical disk has 
been removed. 

ハードディスクが取り 
外されました。または、 
ハードディスクが認識 
不可能になりました。 

なし。 

15 

(OxOOF) 

情報 /1 

A previously 
configured disk is 
now available. 

ハードディスクが 
Unconfigured 状態にな 

りました。 

なし。 

16 

(0x010) 

情報 /1 

Expand Capacity 
Started. 

容量拡張処理が開始さ 
れました。 

なし。 

17 

(0x011) 

情報 /1 

Expand Capacity 
Completed. 

容量拡張処理が完了し 
ました。 

なし。 

18 

(0x012) 

エラー /3 

Expand Capacity 
Stopped with error. 

容量拡張処理を実行中 
に複数のハードディス 
クが故障し、容量拡張 
処理が異常終了しまし 
た。 

アレイ構成を作成し直し、バッ 
クアップからデータをリストア 
してください。 

19 

(0x013) 

エラー /3 

SCSI command 

timeout on hard 

device. 

SCSI コマンドがタイム 
アウトしました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、故障状態の 
ハードディスクがなければ問題 
ありません。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

20 

(0x014) 

エラー /3 

SCSI command 

abort on hard disk. 

SCSI コマンドが中断さ 
れました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、故障状態の 
ハードディスクがなければ問題 
ありません。 

21 

(0x015) 

警告 /2 

SCSI command 

retried on hard 

disk. 

SCSI コマンドがリトラ 
イされました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、故障状態の 
ハードディスクがなければ問題 
ありません。 

23 

(0x017) 

警告 /2 

Soft error found. 

ハードディスクでエラー 
を検出しましたが、修復 
されました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、対処は不要 
です。頻繁にエラーが発生する 
場合は、 「 6.2.3 ハードディスク 
の予防交換 [GAM ]」 （一 

P.292) をご覧になり、ハード 
ディスクの予防交換を行ってく 
ださい。 

24 

(0x018) 

警告 /2 

Misc error found. 

ハードディスクでエラー 
を検出しましたが、修復 
されました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、対処は不要 
です。頻繁にエラーが発生する 
場合は、 「 6.2.3 ハードディスク 
の予防交換 [GAM ]」 （一 

P.292) をご覧になり、ハード 
ディスクの予防交換を行ってく 
ださい。 

25 

(0x019) 

情報 /1 

SCSI device reset. 

デバイスリセットが発 
行されました。 

なし。 

28 

(0x01C) 

エラー /3 

Request Sense Data 
available. 

ハードディスクが七ン 
ス情報を報告しました。 

コントローラによりリカバリが 
施されているため、該当ハード 
ディスクが Online である限り 
対処は不要です。 

29 

(OxOlD) 

情報 /1 

Initialization 

started. 

ハードディスクのフォー 
マットが開始されまし 
た。 

フォーマットが完了するのをお 
待ちください。 

30 

(OxOlE) 

情報 /1 

Initialization 

completed. 

ハ ' ードデイスクのフォ'一 
マットが完了しました。 

なし。 

31 

(OxOlF) 

エラー /3 

Initialization failed. 

ハードディスクのフォー 
マットが失敗しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクを 
交換してください。 

32 

(0x020) 

エラー /3 

Initialization 

canceled. 

ハードディスクの 
フォーマツトがキヤン 
七ルされました。 

再度フォーマットを行ってくだ 
さい。 

33 〜 41 
(0x021) 

(0x029) 

エラー /3 

A physical disk 
failed because ••• 

ハードディスクが故障 
しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

42 

(0x02A) 

エラー /3 

A physical disk set 
to failed state by 
host. 

コントローラにより 
ハードディスクが 

Offline 状態に七ットさ 
れました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

43〜49 
(0x02B) 

(0x031) 

エラー /3 

A physical disk 
failed because ••• 

ハードディスクが故障 
しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

50 

(0x032) 

エラー /3 

Physical disk status 
changed to offline. 

ハードディスクが 

Offline 状態になりまし 

た。 

なし。 

51 

(0x033) 

情報 /1 

Physical disk status 
changed to hot 
spare. 

ハードディスクが Hot 
Spare 状態になりまし 
た。 

なし。 

52 

(0x034) 

エラー /3 

Physical disk status 
changed to rebuild. 

ハードディスクが 

Rebuild 状態になりまし 

た。 

なし。 

53 

(0x035) 

警告 /2 

Physical device ID 
did not match. 

ハードディスクののが 
マッチしません。 

前後のログを参照し、その対処 
に従ってください。 

54 

(0x036) 

エラー /3 

Physical disk failed 
to start. 

ハードディスクの起動 
に失敗しました。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているか確認してください。 
ハードディスクが故障状態であ 
れば、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 
P.290) をご覧になり、ハード 
ディスクの交換およびリビルド 
を行ってください。 

55 

(0x037) 

警告 /2 

Physical disk 
negotiated different 
offset than co 打 fig. 

ハードディスクが設定 
とは異なるオフセット 
でネゴシエートされま 
した。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているか確認、してください。 
ハードディスクが故障状態であ 
れば、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 
P.290) をご覧になり、ハード 
ディスクの交換およびリビルド 
を行ってください。 

56 

(0x038) 

警告 /2 

Physical disk 
negotiated different 
bus width than 
config. 

ハードディスクが設定 
とは異なるバス幅でネ 
ゴシエートされました。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているか確認してください。 
ハードディスクが故障状態であ 
れば、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 

P.290) をご覧になり、ハード 
ディスクの交換およびリビルド 
を行ってください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

57 

(0x039) 

エラー / 3 

Physical drive 
missing on startup. 

起動時にハードディス 
クが検出されませんで 
した。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているか確認してください。 
ハードディスクが故障状態であ 
れば、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 
P.290) をご覧になり、ハード 
ディスクの交換およびリビルド 
を行ってください。 

58 

(0x03A) 

エラー /3 

民 eb 山 Id startup 
failed due to lower 
disk capacity. 

リビルドを実行するの 
にハードディスクの容 
量が足りませんでした。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、他のハードディス 
クと同一型名（同容量-同回転 
数）のハードディスクに交換 
し、リビルドを行ってくださ 
い。 

61 

(0x03D) 

情報 /1 

A standby rebuild 
has started. 

スタンバイリビノレドが 
開始されました。 

故障しているハードディスクが 
ある場合は、 「 6.2.2 故障した 
ハードディスクの交換 
[GAM] 」 （一 P.290 ) をご覧に 

なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。 

62 

(0x03E) 

情報 /1 

Hot spare replaced 
with a smaller 
capacity physical 
disk. 

容量の小さいホットス 
ペアが設定されました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、な前搭載されてい 
たハードディスクと同一型ぶ 
( 同容量 . 同回転数）のハード 
ディスクに交換し、リビルドを 
行ってください。 

67 

(0x043) 

エラー /3 

Physical Disk 
found on only one 
disk channel. 

ハードディスクが 1 つ 
のデイスク チヤ ネルの 
みに接続されています。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているか確認してください。 
ハードディスクが故障状態であ 
れば、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 

P.290) をご覧になり、ハード 
ディスクの交換およびリビルド 
を行ってください。 

68 

(0x044) 

情報 /1 

Physical disk type 
is not approved by 
vendor. 

ハードディスクが許可 
されていないタイプで 
す。 

サポ ' ートされているハ'ードディ 
スクをお使いください。 

69 

(0x045) 

エラー /3 

Physical disk has 
acquired an 
inappropriate loop 

ID. Enclosure disk- 
slot operations are 
disabled while this 
condition persists. 

ハードディスクが不適 
切なのとなっていま 
す。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。再度発生する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

70 

(0x046) 

エラー / 3 

Physical disk port 
has tailed or cannot 
operate at the 
configured channel 
speed. 

-ハードディスクが故 
障しました。 

• ハードディスクがシ 
ステムと互換性を 
持っていません。 

• エンクロージャのス 
ロットのハード故障 
が発生しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。再度発生する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

71 

(0x047) 

エラー / 3 

Mirror Race 
recovery failed for 
logical arive. 

Mirror Race リカノくリに 

失敗しました。 

GAM から整合性確保 (Make 

Data Consistent ) を実行してく 
ださい。整合性確保の実行ホ法 
については、 「 5.10.1 整合性確 
保 (Make Data Consistent ) 」（一 

P266) をご覧ください。 

72 

(0x048) 

エラー /3 

Controller 

parameters 

checksum 

verification tailed - 

restored default. 

コントロー - ラノくラメー - 
夕のチェ ックサムに誤 
りがありました。 

WebBIOS の Adapter Properties 
( 一 P.67) で設定を確認し、正 
しい設定に変更してください。 
その後もこのエラーが表示され 
る場合は、修理ホ目談窓口にご連 
絡ください。 

73 

(0x049) 

情報 /1 

Online controller 
firmware upgrade 
has started. 

ファームウェアのアツ 

プデートが開始されま 
した。 

なし。 

74 

(0x04A) 

情報 /1 

On 。 打 e firmware 
upgrade has 
completed 
successfully. 

ファームウェアのアツ 
プデートが完了しまし 
た。 

なし。 

75 

(0x04B) 

エラー /3 

Online firmware 
upgrade has failed. 

ファームウェアのアツ 
プデートが失敗しまし 
た。 

再度アップデートを行ってくだ 
さい。その後もこのエラーが表 
示される場合は、修理相談窓口 
にご連絡ください。 

76 

(0x04C) 

情報 /1 

A Configuration 

On Disk (COD) 
with unsupported 
features has been 

detected. 

ハードディスクのアレ 

イ構成情報に未サポー 
卜の機能が含まれてい 
ます。 

異なるシステムで作成 
されたァレイ構成情報 
が検出されました。 

正しいハードディスクを接続し 
直してください。 

77 

(0x04D) 

情報 /1 

New battery found. 

新しいバッテリが検出 
されました。 

なし。 

78 

(0x04E) 

エラー /3 

Battery backup unit 
charger error. 

バッテリュニットが故 
障しました。 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

79 

(0x04F) 

エラー /3 

Battery will not 
hold a charge. 

バッテリが故障しまし 
た。 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

80 

(0x050) 

エラー /3 

Firmware entered 
unexpected state at 
run-time. 

メモリで異常が発生し 
ました。 

キャッシュメモリまたはバッテ 
リバックアップユニットの搭載 
状態を確認してください。 

その後もこのエラーが表示され 
る場合は、キャッシュメモリま 
たはバッテリバックアップユ 
ニットを交換してください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

85 

(0x055) 

情報 /1 

Unable to recover 

medium error 
during patrol read. 

Patrol 民 ead 中に媒体エ 
ラーを回復することが 
できませんでした。 

運用中に読めないファイルが 
あった場合は、バックアップか 
らファイルをリストアしてくだ 
さい。 

86 

(0x056) 

情報 /1 

民 eb 山 Id resumed. 

リビルドが再開されま 
した。 

なし。 

87 

(0x057) 

情報 /1 

Patrol Read 
operation moved to 
next available 
target. 

Patrol Read が次のハー 
ドディスクで開始され 
ました。 

なし。 

88 

(0x058) 

情報 /1 

Patrol Read 
operation moved to 
next available 

channel. 

Patrol Read が次のチヤ 
ネルで開始されました。 

なし。 

89 

(0x059) 

情報 /1 

Physical disk 
transfer speed 
changed. 

何らかのエラーにより、 
ハードディスクの転送 
スピードが変更されま 
した。 

が前のログを確認し、その対処 
に従ってください。 

90 

(0x05A) 

エラー /3 

Channel is 
suspended due to 
some fauUs. 

チャネルで異常が検出 
されました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

95 

(0x05F) 

情報 /1 

Configured 
physical disk 
replaced by user by 
a smaller capacity 
disk. 

構成内のハードディスク 
が容量の小さなハード 
ディスクと置き換えられ 
ました。 

正しいハードディスクに接続し 
直してください。 

97 

(0x061) 

情報 /1 

PD Clear aborted. 

PD Clear が中断されま 
した。 

なし。 

98 

(0x062) 

エラー /3 

PD Clear failed. 

PD Clear が失敗しまし 

た。 

ハードディスクを交換してくだ 
さい。 

99 

(0x063) 

情報 /1 

PD Clear started. 

PD Clear が開始されま 
した。 

なし。 

100 

(0x064) 

情報 /1 

PD Clear 
completed. 

PD Clear が完了しまし 

た。 

なし。 

101 

(0x065) 

エラー /3 

Error. 

何らかのエラーが発生 
しました。 

故障しているハードディスクが 
ある場合は、 「 6.2.2 故障した 
ハードディスクの交換 
[GAM ]」 （一 P.290) をご覧に 

なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。その後もこのエラーが表示 
される場合は、修理ホ目談窓口に 
ご連絡ください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

102 

(0x066) 

エラー / 3 

Hot Spare SMART 
polling failed. 

スペアディスクへの 
S.M.A. 民 . T . ポーリング 

が失敗しました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

その後、 「 2.4 スペアディスクの 
設定 / 解除」（一 P.95 ) をご覧 
になり、スペアディスクの設定 
を行ってください。 

103 

(0x067) 

情報 / 1 

Patrol Read 

corrected medium 

error. 

パ トローノレリードによ 

り、媒体エラーが修復 
されました。 

なし。 

104 

(0x068) 

エラー /3 

Reassign write 
operation failed. 

リアサインに失敗しま 
した。 

故障しているハードディスクが 
ある場合は、 「 6.2.2 故障した 
ハードディスクの交換 
[GAM] 」 （一 P.290 ) をご覧に 

なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。 

105 

(0x069) 

エラー /3 

Unrecoverable 
medium error 
during rebuild. 

リビルド中に修正不可 
能な媒体エラーが検出 
されました。 

読めないファイルが見つかった 
場合は、バックアップからファ 
イルをリストアしてください。 

106 

(0x06A) 

情報 /1 

Corrected medium 
error during 
recovery. 

媒体エラーが修正され 
ました。 

なし。 

107 

(0x06B) 

エラー /3 

Unrecoverable 

medium error 
during recovery. 

修正不可能な媒体エラー 
が検出されました。 

読めないファイルが見つかった 
場合は、バックアップからファ 
イルをリストアしてください。 

110 

(0x06E) 

情報 /1 

Dedicated Hot 

Spare no longer 
useful due to 
deleted array. 

Dedicated スペアデイス 
クの対象ディスクグ 
ループが存在しません。 

Dedicated スペアディスクは未 
サポートです。スペアディスク 
を正しく設定し直してくださ 
い。 

111 

(0x06F) 

情報 /1 

Dedicated Hot 

Spare created. 

Dedicated スペアデイス 
クが作成されました。 

Dedicated スペアディスクは未 
サポートです。スペアディスク 
を正しく設定し直してくださ 
い。 

112 

(0x070) 

警告 /2 

Dedicated Hot 

Spare disabled. 

Dedicated ホツトスペア 
が解除されました。 

なし。 

113 

(0x071) 

情報 /1 

Dedicated Hot 

Spare no longer 
useful for all 

arrays. 

Dedicated スペアデイス 
クの対象ディスクグ 
ループが存在しません。 

Dedicated スペアディスクは未 
サポートです。スペアディスク 
を正しく設定し直してくださ 
い。 

114 

(0x072) 

情報 /1 

Global Hot Spare 
created. 

スペアディスクが作成 
されました。 

なし。 

115 

(0x073) 

警告 /2 

Global Hot Spare 
disabled. 

スペアディスクが解除 
されました。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

116 

(0x074) 

情報 /1 

Global Hot Spare 
does not cover all 

arrays. 

スペアディスクの容量 
が小さく、ホットスぺ 
アリビルドの対象とな 
るアレイがありません。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ディスクグループ 
内の他のハードディスクと同一 
型ぶ（同容量 - 同回転数）の 
ハードディスクに交換し、リビ 
ルドを行ってください。 

119 

(0x077) 

警告 /2 

PD too small to be 

used for auto¬ 
rebuild. 

ハードディスクの容量 
が他のハードディスク 
よりも小さいため、リ 
ビルドが開始できませ 
ん。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ディスクグループ 
内の他のハードディスクと同一 
型ぶ（同容量 - 同回転数）の 
ハードディスクに交換し、リビ 
ルドを行ってください。 

120 

(0x078) 

警告 /2 

Bad block table on 
PD is 80% full. 

Bad Block Table の使用 

率が 80 %を超えまし 
た。 

「 6.2.3 ハードディスクの予防交 
換 [GAM] 」 （一 P.292 ) をご覧 

になり、ハードディスクの予防 
交換を行ってください。 

121 

(0x079) 

エラー /3 

Bad block table on 
PD is full; unable to 
log blocks. 

Bad Block Table がフル 

になりました。 

「 6.2.3 ハードディスクの予防交 
換 [GAM] 」 （一 P.292 ) をご覧 

になり、ハードディスクの予防 
交換を行ってください。 

126 

(0x07E) 

情報 /1 

Firmware corrected 

the 'Read' error. 

媒体エラーを修正しま 
した。 

なし。 

128 

(0x080) 

情報 /1 

Consistency check / 
Make Data 

Consistent is started. 

整合性確保が開始され 
ました。 

なし。 

129 

(0x081) 

情報 /1 

Consistency check / 
Make Data 

Consistent is 

finished. 

整合性確保が完了しま 
した。 

なし。 

130 

(0x082) 

エラー /3 

Consistency check / 
Make Data 

Consistent is 

cancelled. 

整合性確保がキャン七 
ルされました。 

なし。 

132 

(0x084) 

エラー /3 

Consistency check / 
Make Data 

Consistent on 
logical drive failed. 

ロジカルドライブが 
Online ではなくなった 
ため、整合性確保が中 
断されました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [gam] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

その後、整合性確保を再実行し 
てください。 

134 

(0x086) 

エラー /3 

Logical drive has 
been made offline. 

ロジカルドライブが 
Offline 状態となりまし 

た。 

ロジカルドライブの運用をこの 
まま続けることはできません。 
アレイ構成を再度作成し、バッ 
クアップからデータをリストア 
する必要があります。 

135 

(0x087) 

エラー /3 

Logical drive is 
critical. 

ロジカルドライブが 
Critical 状態となりまし 

た。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 
の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

136 

(0x088) 

情報 / 1 

Logical drive has 
been placed online. 

ロジカルドライブが 
Online 状態となりまし 
た。 

なし。 

137 

(0x089) 

情報 / 1 

An automatic 

rebuild has started 
on logical drive. 

自動でリビルドが開始 
されました。 

なし。 

138 

(0x08A) 

情報 /1 

A manual rebuild 

has started on 
logical arive. 

マニュアノレリビノレドが 

開始されました。 

なし。 

139 

(0x08B) 

情報 /1 

Rebuild on logical 
arive is over. 

リビノレドが完了しまし 
た。 

なし。 

140 

(0x08C) 

エラー /3 

Rebuild on logical 
arive is cancelled. 

リビルドがキャン七ル 
されました。 

再度リビルドを実行してくださ 
い。 

141 

(0x08D) 

エラー /3 

Rebuild stopped 
with error. 

リビルドが異常終了し 
ました。 

前後のログを確認し、その対処 
に従ってください。 

142 

(0x08E) 

エラー /3 

Rebuild stopped 
with error. New 
physical disk 
failed. 

リビルド対象ハード 
ディスクの不良により 
リビルドが異常終了し 
ました。 

「 6.2.2 故障したハードディスク 

の交換 [GAM] 」 （一 P.290 ) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

143 

(0x08F) 

エラー /3 

Rebuild stopped 
because logical 
drive failed. 

リビルドソースのハー 
ドディスクの故障によ 
り、リビルドが異常終 
了しました。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

144 

(0x090) 

情報 /1 

Logical drive 
initialization 

started. 

ロジカルドライブの初 
期化処理が開始されま 
した。 

なし。 

145 

(0x091) 

情報 /1 

Logical drive 
initialization done. 

ロジカ/^ドライブの初 
期化処理が完了しまし 
た。 

なし。 

146 

(0x092) 

エラー /3 

Logical drive 
initialization 

cancelled. 

ロジカルドライブの初 
期化処理がキャンセル 
されました。 

初期化処理を再度実行してくだ 
さい。 

147 

(0x093) 

エラー /3 

Logical drive 
initialization failed. 

ロジカルドライブが 
Offline となり、初期化 
処理に失敗しました。 

既存のロジカルドライブ内の 
データをすベてバックアップし 
た後、 「 6.2.2 故障したハード 
ディスクの交換 [GAM ]」 （一 

P.290 ) をご覧になってハード 
ディスクを交換し、アレイ構成 
を作成し直してください。その 
後、バックアップデータをリス 
トアしてください。 

148 

(0x094) 

情報 /1 

A logical drive has 
been found. 

ロジカルドライブが検出 
されました。 

なし。 

149 

(0x095) 

情報 /1 

A logical drive has 
been deleted. 

ロジカルドライブが削除 
されました。 

なし。 

150 

(0x096) 

情報 /1 

Expand Capacity 
Started. 

容量拡張処理が開始さ 
れました。 

なし。 

151 

(0x097) 

情報 /1 

Expand Capacity 
Completed. 

容量拡張処理が完了し 
ました。 

なし。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

345 





























B GAM イベン ト ログー 覧 


GAM ID 
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ログの内容 

説明 

対処方法 

152 

(0x0%) 

エラー / 3 

Expand Capacity 
stopped with error. 

複数のハードディスク 
故障により、容量拡張 
処理が異常終了しまし 
た。 

ロジカルドライブの運用をこの 
まま続けることはできません。 
アレイ構成を作成し直し、バッ 
クアップからデータをリストア 
してください。 

153 

(0x099) 

エラー / 3 

Bad Blocks found. 

整合性確保中/容量拡 
張処理中/リビルド中 
に不良ブロックが検出 
されました。 

- 整合性確保中/容量拡張中の 
場合：不良ブロックは修復さ 
れるため、対処不要です。 

- リビルド中：読めないファイ 
ルが見つかった場合は、バッ 
クアップから該当ファイルを 
リストアしてください。 

154 

(0x09A) 

情報 /1 

System drive size 
changed. 

ロジカルドライブの容 
量が変更されました。 

なし。 

155 

(0x09B) 

情報 /1 

System drive type 
changed. 

-新しい構成が追加さ 
れました。 

* 容量拡張が完了しま 
した。 

なし。 

156 

(0x09C) 

エラー /3 

Bad data blocks 

found. Possible 

data loss. 

Bad block が複数のハー 
ドディスクの同じ位置 
に検出されました。 

読めないファイルが見つかった 
場合は、バックアップから該当 
ファイルをリストアしてくださ 
い。 

157 

(0x09D) 

情報 /1 

Logical drive LUN 
mapping has been 
written to config. 

LUN マッピングが構成 
情報に書き込まれまし 
た。 

なし。 

158 

(0x09E) 

エラー /3 

Attempt to read 
data from block 

that is marked in 

Bad Data Table. 

BDT テーブルに登録さ 
れているデータを読も 
うとしました。 

読めないファイルが見つかった 
場合は、バックアップから該当 
ファイルをリストアしてくださ 
い。 

159 

(0x09F) 

エラー /3 

Data for Disk 

Block has been lost 
due to Logical 

Drive problem. 

ロジカルドライブの問 
題により、キヤッシュ 
テータをハードアイス 
クに書き込めませんで 
した。 

前後のログを確認し、それらの 
対処に従ってください。 

162 

(0x0A2) 

情報 /1 

A standby rebuild 
has started on a 
logical drive. 

スタンバイリビノレドが 
開始されました。 

故障しているハードディスクが 
ある場合は、 「 6.2.2 故障した 
ハードディスクの交換 
[GAM] 」 （一 P.290 ) をご覧に 

なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。 

163 

(0x0A3) 

エラー /3 

Reconstruct detected 

uncorrectable double 

medium errors. 

複数のハードディスクの 
同じ位置に媒体エラーが 
あるため、データの修復 
ができません。 

読めないファイルがあった場合 
は、バックアップから当該ファ 
イルをリストアしてください。 

164 

(0x0A4) 

情報 /1 

Reconstruction 

resumed. 

Reconstruction を冉開し 

ました。 

なし。 

165 

(0x0A5) 

エラー /3 

Reconstruction 

resume failed due 
to configuration 
mismatch. 

構成異常により、 

Reconstruction が再開で 

きませんでした。 

アレイの再構築を行い、バック 
アップデータをリストアしてく 
ださい。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

166 

(0x0A6) 

情報 / 1 

LD Properties 
updated. 

ロジカルドライブのパ 
ラメータが変更されま 
した。 

なし。 

167 

(0x0A7) 

エラー / 3 

Marking LD 
inconsistent due to 

active writes at 

shutdown. 

書き込み中のシャット 
ダウンにより、ロジカ 
ルドライブの一貫性が 
崩れています。 

GAM から整合性確保 (Make 

Data Consistent ) を実行してく 
ださい。整合性確保の実行ホ法 
については、 「 5.10.1 整合性確 
保 (Make Data Consistent ) 」（一 

P266) をご覧ください。 

176 

(OxOBO) 

情報 /1 

Logical drive 

background 

initialization 

started. 

バックグラウンド初期 
化が開始されました。 

なし。 

177 

(OxOBl) 

情報 /1 

Logical drive 
background 
initialization 
stopped. 

バックグラウンド初期 
化が停止されました。 

なし。 

178 

(0x0B2) 

情報 /1 

Logical drive 
background 
initialization 
paused. 

バックグラウンド初期 
化が一時中断されまし 
た。 

なし。 

179 

(0x0B3) 

情報 /1 

Logical drive 

background 

initialization 

restarted. 

バックグラウンド初期 
化が一時中断状態より 
再開されました。 

なし。 

180 

(0x0B4) 

エラー /3 

Logical drive 
background 
initialization failed. 

バックグラウンド初期 
化が異常終了しました。 

前後のログを確認し、その対処 
に従ってください。 

181 

(0x0B5) 

情報 /1 

Logical drive 
background 
initialization 
completed. 

バックグラウンド初期 
化が完了しました。 

なし。 

182 

(0x0B6) 

エラー /3 

Low battery charge 
level. Logical drive 
may have lost data. 

キャッシュメモリ内に 
データを保持した状態 
で、長時間電源が断た 
れていたため、データ 
が失われた可能性があ 
ります。 

GAM から整合性確保い 

P266) を実行してください。な 
お、必要であれば、アレイを再 
構築後にバックアップからデー 
夕をリストアしてください。 

185 

(0x0B9) 

情報 /1 

Unable to recover 
medium error 
during background 
initialization. 

バックグラウンド初期化 
中に、回復不可能な媒体 
エラーを検出しました。 

読めないファイルがあった場合 
は、バックアップから当該ファ 
イルをリストアしてください。 

256 

(0x100) 

エラー /3 

Fan failure. 

ファンが故障しました。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、対象 
装置の対処に従ってください。 

257 

(0x101) 

情報 /1 

Fan has been 

restored. 

ファンが正常になりま 
した。 

なし。 

258 

(0x102) 

エラー /3 

Fan failure. 

ファンが故障しました。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、対象 
装置の対処に従ってください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの 内容 

説明 

対処方法 

259 

(0x103) 

情報/ 1 

Storage cabinet fan 

IS not present. 

キャビネットフアンが 
存在しないことを検出 
しました。 

なし。 

272 

(0x110) 

エラー/ 3 

Power supply 
failure. 

電源が故障しました。 

ServerView Operations Manager 

で電源の状態を確認し、対象装 
置の対処に従ってください。 

273 

(0x111) 

情報/ 1 

Power supply has 
been restored. 

電源が正常になりまし 
た。 

なし。 

274 

(0x112) 

エラー/ 3 

Power supply 
failure. 

電源が故障しました。 

ServerView Operations Manager 

で電源の状態を確認し、対象装 
置の対処に従ってください。 

275 

(0x113) 

情報/ 1 

Storage cabinet 
power supply is not 
present. 

電源は存在しません。 

なし。 

288 

(0x120) 

エラー/ 3 

Over temperature. 
Temperature is 
above 70 degrees 
Celsius. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

289 

(0x121) 

警告/ 2 

Temperature is 
above 50 degrees 
Celsius. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

290 

(0x122) 

情報/ 1 

Normal 

temperature has 
been restored. 

温度が正常になりまし 
た。 

なし。 

291 

(0x123) 

エラー/ 3 

Over temperature. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

292 

(0x124) 

情報/ 1 

Storage cabinet 
temperature sensor 
is not present. 

温度センサーは存在し 
ません。 

なし。 

320 

(0x140) 

エラー/ 3 

Fan failure. 

ファンが故障しました。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、対象 
装置の対処に従ってください。 

321 

(0x141) 

情報/ 1 

Fan has been 

restored. 

ファンが正常になりま 
した。 

なし。 

322 

(0x142) 

情報/ 1 

Fan is not present. 

ファンは存在しません。 

なし。 

323 

(0x143) 

エラー/ 3 

Power supply 
failure. 

電源が故障しました。 

ServerView Operations Manager 

で電源の状態を確認し、対象装 
置の対処に従ってください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの 内容 

説明 

対処方法 

324 

(0x144) 

情報/ 1 

Power supply has 
been restored. 

電源が正常になりまし 
た。 

なし。 

325 

(0x145) 

情報/ 1 

Power supply is not 
present. 

電源は存在しません。 

なし。 

326 

(0x146) 

エラー/ 3 

Temperature is 
over safe limit. 

Failure imminent. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

327 

(0x147) 

エラー/ 3 

Temperature is 
above working 
limit. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

328 

(0x148) 

情報/ 1 

Normal 

temperature has 
been restored. 

温度が正常になりまし 
た。 

なし。 

329 

(0x149) 

情報/ 1 

Temperature sensor 
is not present. 

温度センサーは存在し 
ません。 

なし。 

330 

(0xl4A) 

エラー/ 3 

Enclosure access 

critical. 

エンクロージャマネー 

ジメントに接続できま 
せん。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

331 

(0xl4B) 

情報/ 1 

Enclosure access 

has been restored. 

エンクロージャマネー 
ジメントへの接続が正 
常になりました。 

なし。 

332 

(0xl4C) 

エラー/ 3 

Enclosure access is 

offline. 

エンクロージャマネー 

ジメントに接続できま 
せん。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

334 

(0xl4E) 

情報/ 1 

Enclosure services 
ready. 

エンクロージャが 

Ready となりました。 

なし。 

335 

(0xl4F) 

情報/ 1 

Access to 
temperature sensor 
has been lost. 

温度七ンサーへアク七 
スがなくなりました。 

なし。 

336 

(0x150) 

情報/ 1 

Access to power 
supply status 
information has 

been lost. 

電源状態情報へのアク 
セスがなくなりました。 

なし。 

337 

(0x151) 

情報/ 1 

Access to fan status 
information has 

been lost. 

ファン状態情報へのア 
クセスがなくなりまし 
た。 

なし。 

338 

(0x152) 

エラー/ 3 

Physical disks in 
enclosure being 
spundown. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

339 

(0x153) 

エラー /3 

Temperature is 
below working 
limit. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

340 

(0x154) 

エラー /3 

Temperature is 
under safe limit. 
Failure imminent. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確 f 忍し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。 

346 

(0x15A) 

エラー /3 

Enclosure not 
supported; too 
many enclosures 
connected to port. 

• エンクロージャがサ 
ポートされていませ 

-ポートに接続された 
エンクロージャが多 
すぎます。 

システムの接続構成を見直して 
ください。 

347 

(0x15B) 

エラー /3 

Enclosure firmware 

mismatch. 

エンクロージャの 
ファームウ卫アが異常 
です。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

348 

(0x15C) 

エラー /3 

Sensor bad. 

七ンサーが異常です。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

349 

(0x15D) 

エラー /3 

Enclosure phy bad. 

エンクロージャ PHY が 
異常です。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

350 

(0x1 沈） 

エラー /3 

SAS/SATA mixing 
not supported in 
enclosure; PD 
disabled. 

SAS と SATA のデバイ 
スが混在しており、 
ハードディスクが使用 
不可能になりました。 

未サポートのハードディスクが 
搭載されていないか、確認して 
ください。未サポートハード 
ディスクが搭載されていた場合 
は、サポートされているハード 
ディスクに交換してください。 

351 

(0x15F) 

警告 /2 

Enclosure (SES) 
hotplug on was 
detected, but is not 
supported. 

エンクロージャのホッ 

トプラグが検出された 
が、未サポートです。 

なし。 

352 

(0x160) 

情報 /1 

Enclosure power 
supply has been 
turned off. 

エンクロージャの電源 
が OFF になりました。 

なし。 

353 

(0x161) 

情報 /1 

Enclosure power 
supply has been 
turned on. 

エンクロージャの電源 
が ON になりました。 

なし。 

354 

(0x162) 

情報 /1 

Enclosure power 
supply cable has 
been removed. 

エンクロージャの電源 
ケーブルが抜かれまし 
た。 

電源ケーブルを接続してくださ 

い。 

355 

(0x163) 

情報 /1 

Enclosure power 
supply cable has 
been inserted. 

エンクロージャの電源 
ケーブルが接続されま 
した。 

なし。 

356 

(0x164) 

情報 /1 

Enclosure fan 

returned to normal. 

エンクロージャのファ 
ンが正常になりました。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

357 

(0x165) 

情報 /1 

Enclosure 
temperature 
difference has been 

detected. 

エンクロージャの温度 
変化が検出されました。 

なし。 

384 

(0x180) 

情報 /1 

Array management 
server software 

started 

successfully. 

GAM Server が正常起動 

しました。 

なし。 

385 

(0x181) 

エラー/ 3 

Write back error 

キャッシュの書き込み 
に失敗しました。 

前後のログを確認し、その対処 
に従ってください。 

386 

(0x182) 

警告 /2 

Internal log 
structures getting 
full, PLEASE 
SHUTDOWN 

AND RESET THE 

SYSTEM IN THE 

NEAR FUTURE. 

あまりに多くの構成変 
更が実施されたため、 

構成変更テーブルが 
いっぱいになりました。 

正しいシャットダウン処理の 
後、サーバ本体の電源を切断/ 
投入してください。 

同ログが消えない場合は、修理 
相談窓口にご連絡ください。 

388 

(0x184) 

エラー/ 3 

Controller is dead. 
System is 

disconnecting from 
化 IS controller. 

コントローラが故障し 
ました。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

389 

(0x185) 

情報 /1 

Controller has been 

reset. 

コントローラがリ七ッ 
トコマンドを受け取り 
ました。 

ファームウェアによりリカバリ 
が施されているため、故障して 
いるハードディスクがなければ 
問題ありません。 

390 

(0x186) 

情報 /1 

Controller is found. 

コントローラを検出し 
ました。 

なし。 

391 

(0x187) 

エラー/ 3 

Controller is gone. 
System is 

disconnecting from 
化 IS controller. 

.コントローラの電源 
供給が断たれました。 

•コントローラがシス 
テムから取り外され 
ました。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

392 

(0x188) 

情報 /1 

Battery present. 

バッテリバックアップ 
ュニットが検出されま 
した。 

なし。 

393 

(0x189) 

エラー/ 3 

Battery is bad. 

バッテリバックアップ 
ュニットが故障しまし 
た。 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

394 

(0x18A) 

情報 /1 

Battery power OK. 

バッテリは十分に充電 
されている状態です。 

なし。 

395 

(0x18B) 

エラー/ 3 

Controller is gone. 
System is 

disconnecting from 
化 IS controller. 

.コントローラの電源 
供給が断たれました。 

•コントローラがシス 
テムから取り外され 
ました。 

修理相談窓口にご連絡くださ 

い。 

396 

(0x18C) 

情報 /1 

Controller powered 

on. 

新たにコントローラが 
インストールされまし 
た。 

なし。 

397 

(0x18D) 

情報 /1 

Controller is 
online. 

コントローラがオンラ 
インになりました。 

なし。 
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説明 

対処方法 

398 

(0x1 犯） 

エラー /3 

Controller is gone. 
System is 

disconnecting from 
this controller. 

.コントローラの電源 
供給が断たれました。 

•コントローラがシス 
テムから取り外され 
ました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

399 

(0x18F) 

警告/ 2 

Controller's partner 
is gone, controller 
is in failover mode 

now. 

コントローラが Offline 
状態となりました。 

なし。 

400 

(0x190) 

情報/ 1 

Battery 

reconditioning is 
started. 

バッテリのリキャリブ 
レーシヨンが開始され 
ました。 

なし。 

401 

(0x191) 

情報/ 1 

Battery 

reconditioning is 
finished. 

バッテリのリキャリブ 
レーシヨンが完了しま 
した。 

なし。 

402 

(0x192) 

情報/ 1 

Battery 

reconditioning is 
canceled. 

バッテリのリキャリブ 
レーシヨンがキャン七 
ルされました。 

ノくツテリのリキヤリブレーシヨ 
ンを再度実行してください。 

403 

(0x193) 

エラー /3 

Installation 

aborted. 

システムがオフライン 
のときに構成が変更さ 
れました。 

サーバをシャットダウンし、 

ハードディスクの接続を確認し 
てください。正しいハードディ 
スクが搭載されているかを確認 
し、不適切なハードディスクを 
取り外してください。 

( 例えば、他のシステムのハー 
ドディスクを誤って搭載した場 
合などが考えられます。） 

上記対処で復旧しない場合は、 
アレイ構成を再度作成し、バッ 
クアップデータのリストアを 
行ってください。 

404 

(0x194) 

エラー /3 

Controller firmware 

mismatch. 

旧版のファームウェア 
のコントロ'ー ラに置き 
換えられました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

405 

(0x195) 

エラー /3 

The Battery 

Backup Unit is 
removed. 

バッテリバックアップ 
ユニットが取り外され 
ました。 

バッテリ交換直後の電圧が著し 
く低下している状態で本イベン 
卜が発生する場合があります。 
この場合でも、同時にの： 392 
(0x188)「Battery present 」 が記 
録されている場合は問題ありま 
せんので、 「付録 C バッテリ交 
換について」（一 P.361 ) に従っ 

てください。このイベントと同 
時にイベント の： 392 (0x188) 

「 Battery present 」 が記録されて 
いない場合は、 BBU が正しく 
搭載されているか確認してくだ 
さぃ。 

406 

(0x196) 

エラー /3 

WARM BOOT 

failed. 

ブート中にメモリエ 
ラーを検出しました。 

キャッシュメモリまたはバッテ 
リバックアップュニットを交換 
してください。 
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重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

407 

(0 x 197) 

情報/ 1 

Battery calibration 
cycle started . 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンが開始され 
ました。 

なし。 

408 

(0 x 198) 

情報/ 1 

Battery calibration 
cycle finished . 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンが完了しま 
した。 

なし。 

409 

(0 x 199) 

情報/ 1 

Battery calibration 
cycle was 
cancelled . 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンがキャン七 
ルされました。 

バッテリのリキヤリブレーシヨ 
ンを再度実行してください。 

410 

(0 x 19 A ) 

エラー/3 

Battery is not 
present . 

バッテリは存在しませ 
ん。 

バッテリバックアップユニット 
を使用している場合は、バッテ 
リバックアップユニットの接続 
を確認、してください。再発する 
場合は、バッテリバックアップ 
ユニットを交換してください。 

411 

(0 x 19 B ) 

情報/ 1 

Controller entered 

conservative cache 

mode . 

キャッシュモードが保 
守モー ドへと変更され 
ました。 

なし。 

412 

(0 x 19 C ) 

情報/ 1 

Controller entered 

normal cache 

mode . 

キヤッシュモードが通 
常キヤッシュモードへ 
と変更されました。 

なし。 

413 

(0 x 19 D ) 

情報/ 1 

Controller device 
start complete . 

コントローラが動作を 
開ろ台しました。 

なし。 

414 

(0 xl 9 E ) 

エラー/3 

Soft ECC error 

corrected . 

メモリで ECC エラーを 
検出しました。 

メモリモジュールまたはバッテ 
リバックアップユニットを交換 
してください。再発する場合 
は、修理ホ目談窓口にご連絡くだ 
さい。 

415 

(0 x 19 F ) 

エラー/3 

Hard ECC error 

corrected . 

メモリで ECC エラーを 
検出しました。 

メモリモジュールまたはバッテ 
リバックアップユニットを交換 
してください。再発する場合 
は、修理相談窓口にご連絡くだ 
さい。 

416 

( OxlAO ) 

情報/ 1 

Battery recondition 
suggested . 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンが推奨され 
ます。 

ノくッテリのリキヤリブレーシヨ 
ンを実行してください。 

418 

(0 xlA 2) 

エラー/3 

BBU out of service . 

ノくッテリがキャッシュ 
に電源を供給できませ 
ん。 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

425 

(0 xlA 9) 

エラー/3 

Controller boot 

ROM image needs 
to be reloaded . 

誤ったファームウェア 
イメージがダウンロー 
ドされました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

426 

( OxlAA ) 

エラー/3 

Controller is using 
default non-unique 
world-wide name . 

コントローラの mac ア 
ドレスが失われたか、 
設定されていません。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

427 

( OxlAB ) 

エラー/3 

Mirror Race 
recovery failed . 

Mirror Race リカノくリに 

失敗しました。 

GAM から整合性確保 (Make 

Data Consistent ) を実行してく 
ださい。整合性確保の実行ホ法 
については、 「5.10.1整合性確 
保 (Make Data Consistent ) 」（一 
P 266) をご覧ください。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

428 

( OxlAC ) 

エラー/ 3 

Mirror Race on 

critical drive . 

ハードディスクが故障 
しています。 

「6.2.2故障したハードディスク 

の交換 [ GAM ]」 （一 P .290) を 

ご覧になり、ハードディスクの 
交換およびリビルドを行ってく 
ださい。 

431 

( OxlAF ) 

エラー/ 3 

Controller 
improperly 
shutdown ! Data 
may have been lost . 

不正なシャットダウン 
により、ロジカルドラ 
イブの一貫性が崩れま 
した。 

GAM から整合性確保 (Make 

Data Consistent ) を実行してく 
ださい。整合性確保の実行ホ法 
については、 「5.10.1整合性確 
保 (Make Data Consistent ) 」（一 

P 266) をご覧ください。 

440 

( OxlB 8) 

エラー/3 

Error in Mirror 

Race Table . 

Mirror Race Table におい 

てエラーが発生しまし 
た。 

アレイ構成を確認してくださ 
い。アレイ構成が正しい場合 
は、整合性確保を実行してくだ 
さい。アレイ構成が異常である 
場合は、アレイを再構築し、 
バックアップからデータをリス 
トアしてください。 

442 

( OxlBA ) 

情報/1 

Patrol Read 

iteration 

completed . 

ノくトロ 、 ーノレリ'ードが完 

了しました。 

なし。 

443 

( OxlBB ) 

情報/1 

Controller entered 
'Write Through ' 
cache mode . 

コントローラがライト 
スルー (Write Through ) 

モードになりました。 

なし。 

444 

( OxlBC ) 

情報/1 

Controller entered 

'Write Back ' cache 

mode . 

コントローラがライト 
ノくツク (Write Back ) 

モードになりました。 

なし。 

446 

( OxlBE ) 

情報/1 

Data in Cache 
flushed during 
power up . 

システム起動時に 
キャッシュ内のデータ 
がフラッシュされまし 
た。 

なし。 

447 

( OxlBF ) 

エラー/3 

Data in Cache not 
flushed during 
power up . 

構成異常により、シス 
テム起動時にキャッ 
シュのフラッシュに失 
敗しました。 

アレイ構成を確認してくださ 
い。アレイ構成が正しい場合 
は、整合性確保を実行してくだ 
さい。アレイ構成が異常である 
場合は、アレイを再構築し、 
バックアップからデータをリス 
トアしてください。 

448 

(0 x 1 CO ) 

情報/1 

Consistency Check 
rate changed . 

整合性確保のレートが 
変更されました。 

なし。 

449 

( OxlCl ) 

情報/1 

Background 
initialization rate 
changed . 

整合性確保のレートが 
変更されました。 

なし。 

450 

(0 x 1 C 2) 

情報/1 

Flush rate changed . 

Flush のレートが変更さ 
れました。 

なし。 

451 

(0 x 1 C 3) 

情報/1 

Patrol Read Rate 
changed . 

ノくトロ ' ーノレリ'ードの 

レートが変更されまし 
た。 

なし。 

452 

(0 x 1 C 4) 

情報/1 

Rebuild rate 
changed . 

リビルドのレートが変 
更されました。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

453 

(0x1 C5) 

情報 / 1 

Reconstruction rate 
changed. 

容量拡張処理のレート 
が変更されました。 

なし。 

455 

(0x1 C7) 

情報 / 1 

Alarm disabled by 

user. 

アラームが無効になり 
ました。 

なし。 

456 

(0x1 C8) 

情報 /1 

Alarm enabled by 

user. 

ァラームが有効になり 
ました。 

なし。 

457 

(0x1 C9) 

エラー/ 3 

Unable to recover 

cache data due to 

configuration 

mismatch. 

構成異常のため、 

キャッシュデータを復 
旧できません。 

アレイ構成が正しい場合は、整 
合性確保 （一 P.266) を実行し 
てください。アレイ構成が異常 
である場合は、アレイを再構築 
し、バックアップからデータを 
リストアしてください。 

458 

(0x1 CA) 

情報 /1 

Cache data recovered 
successfully. 

キャッシュデータが正 
常に復旧しました。 

なし。 

460 

(0x1 CC) 

情報 /1 

Factory defaults 
restored. 

工場出荷設定が復元さ 
れました。 

必要であれば、コントローラの 
設定を見直してください。 

461 

(0x1 CD) 

情報 /1 

Hibernate 

command received 

from host. 

ホストから Hibernate コ 
マンドを受領しました。 

なし。 

462 

(0x1 CE) 

情報 /1 

Event log cleared. 

NVRAM ログがクリア 
されました。 

なし。 

463 

(0x1 CF) 

情報 /1 

Event log wrapped. 

NVRAM ログがラップ 
されました。 

なし。 

464 

(OxlDO) 

エラー/ 3 

Not enough 
controller memory. 

コントローラのメモリ 

不足が検出されました。 

キャッシュメモリまたはバッテ 
リバックアップュニットを交換 
してください。 

465 

(OxlDl) 

情報 /1 

Patrol Read paused. 

パ トロー ノレ リードが一 

時停止されました。 

なし。 

466 

(0xlD2) 

情報 /1 

Patrol Read 

resumed. 

ノく トロー ノレ リードが再 

開されました。 

なし。 

467 

(OxlD3) 

情報 /1 

Patrol Read started. 

パトロールリードが開 
始されました。 

なし。 

468 

(0xlD4) 

情報 /1 

Shutdown 

command received 

from host. 

ホストからシャットダ 
ウンコマンドを受け取 
りました。 

なし。 

469 

(0xlD5) 

情報 /1 

User entered 
firmware debugger. 

ファームウェアのデ 
バッグモードに入りま 
した。 

なし。 

470 

(0xlD6) 

エラー/ 3 

Battery temperature 
is high. 

温度異常を検出しまし 
た。 

ServerView Operations Manager 

でファンの状態を確認し、ファ 
ン故障であった場合は、対象装 
置の対処に従ってください。 
ファン故障でなかった場合は、 
環境温度の見直しを行ってくだ 
さい。その後も再発する場合 
は、 ノくッ テリバックアップ ユ 
ニットを交換してください。 

471 

(0xlD7) 

情報 /1 

Battery is charging. 

バッテリが充電中とな 
りました。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

472 

(OxlD8) 

情報 / 1 

Battery is 
discharging. 

バッテリが放電中とな 
りました。 

なし。 

473 

(0xlD9) 

エラー / 3 

Battery needs to be 
replaced. 

バッテリの交換が必要 
です。 

バッテリバックアップユニット 
交換直後のシステム起動時に発 

生した場合 

バッテリバックアップユニット 
の交換直後は、バッテリが充電 
されていないため本イベントが 
発生する場合があります。 「付 
録 C バッテリ交換について」 

( 一 P.361) の指 71 ^に従ってくだ 





さい。 

通常運用中に発生した場合 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

474 

(OxlDA) 

エラー /3 

Battery relearn 
timed out. 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨンがタイムア 
ウトしました。 

再度バッテリのリキャリブレー 
シヨンを行ってください。再発 
する際は、バッテリバックアッ 
プユニットを交換してくださ 
い。 

475 

(OxlDB) 

情報 /1 

Battery relearn 
pending: Battery is 
under charge. 

バッテリが充電中であ 
るため、リキヤリブ 
レーシヨンが待ち状態 
となっています。 

なし。 

478 

(OxlDE) 

情報 /1 

BBU enabled; 
changing WT 
logical drives to 

WB. 

バッテリバックアップ 
ユニットが有効となり、 
ロジカルドライブがラ 
イトスノレーからライト 
バックに変更されまし 
た。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

479 

( OxlDF ) 

警告/ 2 

BBU disabled ; 
changing WB 
logical arives to 

WT . 

バッテリバックアップ 
ユニットが無効となり、 
ロジカルドライブがラ 
イトバックからライト 
スルーへ変更されまし 
た。 

バッテリバックアップユニット 
交換直後のシステム起動時に発 

生した場合 

バッテリバックアップユニット 
の交換直後は、バッテリが充電 
されていないため本イベントが 
発生する場合があります。 「付 
録 C バッテリ交換について」 

(一 P .361) の指巧に従ってくだ 
さレ、。 

通常運用中のシステム起動時に 

発生した場合 

イベント発生後12時間な上 
サーバの電源を入れておき、 

バッテリを充電してください。 

12時間経過してもイベント 
ID :478(0 xlDE ) が出力されない 
場合は、バッテリバックアップ 
ュニットを交換してください。 
通常運用時に発生した場合 

ノくツテリのリキヤリブレーシヨ 
ン中（スケジュールされたもの 
を含みます）に発生している場 
合は問題ありません。リキヤリ 
ブレーシヨンな外で発生してい 
る場合は、バッテリバックアッ 
プュニットを交換してくださ 
い。 

480 

( OxlEO ) 

情報/ 1 

Battery charge 
complete 

バッテリの充電が完了 
しました。 

なし。 

481 

( OxlEl ) 

情報/1 

Battery Relearn 
request received . 

バッテリのリキヤリブ 
レーシヨン要求を受け 
取りました。 

バッテリバックアップユニット 
のリキヤリブレーシヨンを行っ 
てください。 

482 

(0 xlE 2) 

情報/1 

Controller Cache 
discarded by user . 

ユーザ操作により、 
キャッシュが放棄され 
ました。 

なし。 

483 

( OxlE 3) 

情報/1 

Previous 
configuration is 
completely missing 
at boot . 

ブート時にアレイ構成 
が見つかりませんでし 
た。 

• システムの電: f 原を切り、ハー 
ドディスクの接続を確認して 
ください。 

•キヤビネットが正しく接続さ 
れているか確認してくださ 
い。 

-電源の状態を確認してくださ 

い。 

512 

(0 x 200) 

情報/1 

System started .- 

システムが開始されま 
した。 

なし。 

514 

(0 x 202) 

情報/1 

User logged in .- 

サーバにログインしま 
した。 

なし。 

515 

(0 x 203) 

情報/1 

User logged out .- 

サーバからログアウト 
しました。 

なし。 
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GAM ID 

重要度 

ログの 内容 

説明 

対処方法 

516 

(0 x 204) 

情報/ 1 

Server aiive . 

-サーバに再接続しま 
した。 

. サーバがリブートし 
ました。 

なし。 

517 

(0 x 205) 

エラー/ 3 

Lost connection to 

server , or server is 

down . 

•サ'ーノくへのネット 
ワークが切断しまし 
た。 

. サーノくがシャットダ 
ウンしました。 

ネットワークを確認してくださ 
レ、。 GAM Server が正しく実行 
されていることを確認してくだ 
さい。サーバが起動しているこ 
とを確認してください。 

518 

(0 x 206) 

情報/1 

Automatic reboot 
count has changed . 

コントローラが再起動 
しました。 

なし。 

519 

(0 x 207) 

情報/1 

Battery test has 
started . 

バッテリのテストが開 
始されました。 

なし。 

520 

(0 x 208) 

情報/1 

Battery test 
complete . 

バッテリのテストが完 
了しました。 

なし。 

521 

(0 x 209) 

情報/1 

Battery test 
canceled . 

バッテリのテストが 
キャン七ルされました。 

なし。 

522 

(0 x 20 A ) 

エラー/3 

Battery test failed - 
battery bad . 

バッテリのテストで異 
常が検出されました。 

バッテリバックアップユニット 
を交換してください。 

700 

(0 x 2 BC ) 

情報/1 

Event log empty . 

イベントログが空です。 

なし。 

701 

(0 x 2 BD ) 

情報/1 

Event log entries 
lost . 

イベントログのエント 

リが存在していません。 

なし。 

702 

(0 x 2 BE ) 

情報/1 

Request Sense . 

センス情報が通知され 
ました。 

コントローラによりリカバリ処 
置が施されているため、該当 
ハードディスクが故障状態でな 
ければ問題ありません。 

703 

(0 x 2 BF ) 

情報/1 

Set real time clock . 

時刻が七ットされまし 
た。 

なし。 

800 

(0 x 320) 

情報/1 

New Configuration 
Received . 

新たなアレイ構成が設 
定されました。 

なし。 

801 

(0 x 321) 

情報/1 

Configuration 

Cleared . 

アレイ構成がクリアさ 
れました。 

なし。 

802 

(0 x 322) 

警告/2 

Configuration 

Invalid . 

アレイの構成情報が異 
常です。 

ハードディスクが正しく接続さ 
れているかを確認してくださ 
い。上記対処で復旧しない場合 
は、アレイの再構築とバック 
アップデータのリカバリを行つ 
てください。 
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重要度 
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説明 

対処方法 

803 

(0 x 323) 

警告/ 2 

Coniiguration On 
Disk Access Error . 

ハードディスク内のア 
レイ構成情報へのアク 
七スが失敗しました。 

アレイ構成を確認してくださ 
い。故障状態のハードディスク 
が存在する場合は、 「6.2.2故障 
したハードディスクの交換 
[ GAM ]」 （一 P .290) をご覧に 





なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。 

アレイ構成が異常である場合 
は、アレイを再構築し、バック 
アップからデータをリストアし 
てください。 

804 

(0 x 324) 

警告/2 

Configuration on 
disk converted . 

ハードディスク内のア 
レィ構成情報が変換さ 
れました。 

なし。 

805 

(0 x 325) 

警告/2 

Configuration On 
Disk Import Failed . 

アレイの構成情報をイ 
ンポートできませんで 
した。 

サーバをシャットダウンし、 

ハードディスクの接続を確認し 
てください。正しいハードデイ 
スクが搭載されているかを確認 
し、不適切なハードディスクを 
取り外してください。（例えば、 
他のシステムのハードディスク 
を誤って搭載した場合などが考 
えられます。）上記対処で復旧 
しない場合は、アレイ構成を再 
度作成し、バックアップデータ 
のリストアを行ってください。 

806 

(0 x 326) 

情報/1 

A debug dump 
exists on this 
system . 

デバッグ情報が存在し 
ます。 

なし。 

807 

(0 x 327) 

情報/1 

A debug dump 
exists on this 
system . 

デバッグ情報が存在し 
ます。 

なし。 

808 

(0 x 328) 

情報/1 

No valid 

Configuration On 
Disk ( COD ) found . 

COD が異常です。 

別システムにて使用履歴のある 
ハードディスクを接続していな 
いか、確認してください。使用 
履歴のあるハードディスクを接 
続する際は、別システムにて 
フォー マッ トなどでデータを完 
全にクリアしてから接続してく 
ださい。 

810 

(0 x 32 A ) 

情報/1 

MegaRAID 

firmware 

initialization started . 

ファームウュアの初期 
化が開始されました。 

なし。 

811 

(0 x 32 B ) 

エラー/3 

Unable to recover 

cache data from 

TBBU . 

バッテリバックアップ 
ユニッ トのキャッシュ 

データが復旧不可能で 
す。 

システムを正しい手順でシャッ 
トダウンした後、システムを起 
動してください。 

812 

(0 x 32 C ) 

情報/1 

Cache data 

recovered from 

TBBU 

successfully . 

キャッシュデータが正 
常に書き込まれました。 

なし。 


MegaRAID SAS ューザーズガイド 

359 




















B GAM イベン ト ログー 覧 
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重要度 

ログの内容 

説明 

対処方法 

960 

(0 x 3 C 0) 

エラー/ 3 

SAS topology 
error : Loop 
detected . 

SAS トポロジでループ 
が検出されました。 

システムの接続構成を見直して 
ください。接続構成が正しいに 
もかかわらず発生する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

961 

(0 x 3 Cl ) 

エラー/ 3 

SAS topology 

error : 

Unaddressable 

device . 

SAS トポロジにおいて、 
デバイスの特定が不可 
能です。 

システムの接続構成を見直して 
ください。接続構成に問題がな 
く、故障状態のハードディスク 
がある場合は、 「6.2.2故障した 
ハードディスクの交換 
[ GAM ]」 （一 P .290) をご覧に 





なり、ハードディスクの交換お 
よびリビルドを行ってくださ 
い。その後も再発する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

962 

(0 x 3 C 2) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Multiple 
ports to the same 

SAS address . 

SAS トポロジにおいて、 
複数のポートが同じ 

SAS アドレスに接続さ 
れています。 

システムの接続構成を見直して 
ください。接続構成が正しいに 
もかかわらず発生する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

963 

(0 x 3 C 3) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Expander 

error . 

エキスパンダで異常を 
検出しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

964 

(0 x 3 C 4) 

エラー/3 

SAS topology 
error : SMP 

timeout . 

SMP にてタイムアウト 
が発生しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

965 

(0 x 3 C 5) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Out of route 

entries . 

ルートが見つかりませ 
ん。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

966 

(0 x 3 C 6) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Index not 

found . 

Index が見つかりませ 
ん。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

967 

(0 x 3 C 7) 

エラー/3 

SAS topology 
error : SMP 

function failed . 

SMP function にて異常 

を検出しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

968 

(0 x 3 C 8) 

エラー/3 

SAS topology 
error : SMP C 民 C 

error . 

SMP にて C 民 C エラーを 
検出しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

969 

(0 x 3 C 9) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Multiple 
subtractive . 

SAS トポロジで異常を 
検出しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

970 

(0 x 3 CA ) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Table to 

table . 

SAS トポロジで異常を 
検出しました。 

修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 

971 

(0 x 3 CB ) 

エラー/3 

SAS topology 
error : Multiple 
paths . 

複数の経路が存在しま 
す。 

システムの接続構成を見直して 
ください。接続構成が正しいに 
もかかわらず発生する場合は、 
修理ホ目談窓口にご連絡くださ 

い。 
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C バジテリ交換について 


バッテリバックアップユニット搭載モデルには、キャッシュメモリ用バッテリが搭 
載されていますが、バッテリは時間とともに容量が劣化する寿命部品であり、定期 
的な交換が必要です。 

バッテリのデータ保持時間は時間経過とともに短くなります。劣化は使用環境に依存し、特 
に高温環境で劣化が激しくなる傾向にあります。目安としてサーバ本体の周辺温度が25での 
環境で、使用開始日から2年経過後、3年が内に交換するようにしてください。著しく容量 
が劣化したバッテリを使用し続けると、最悪の場合、液漏れのおそれがあります。 

バッテリの交換につきましては、バッテリをお客様ご自身で新品購入または交換していただ 
く場合と、修理相談窓口にお問い合わせいただく場合があります。詳細については、サーバ 
本体に添付の PRIMERGY スタートアップディスク内の『ューザーズガイド』をご覧くださ 
い。 

バッテリの物理的な交換方法については、サーバ本体に添付の P 民 IME 民 GY スタートアップ 
ディスク内の『ューザーズガイド』、またはバッテリバックアップュニットの取扳説明書をご 
覧ください。 

バッテリの交換後、次のバッテリを検出したイベントが記録されることを確認してください。 
• ServerView RAID を使用している場合 

• ServerView Operations Manager 経由のイベントを参照する場合 


ソース ： Fujitsu ServerView Services 

種類：情報 
イベント ID: 1 

説明： <コントローラの 種類と番号 > : BBU present (Server %s) 


ソース： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベント 
ウィンドウを参照する場合 


ソース ： ServerView RAID 
ID: 10298 

Description (説明） : <コン h 口ーラの 種類と番号 > : BBU present 
- GAM を使用している場合 


ンー入 ： Fujitsu ServerView Services 

種類：情報 
イベント ID: 1 

己巧明 ： Battery present 


交換したバッテリの充電率が著しく低レ、場合、上記のバッテリ検出のイベントと次のイベン 
卜が同時に発生し、バッテリが検出されない場合があります。この場合、最大60分な上充電 
を行うことで次回起動時から正常に検出されます。 
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• ServerView RAID を使用している場合 

• ServerView Operations Manager 経由のイベントを参照する場合 


ソー入： Fujitsu ServerView Services 

種類： エラー 
イベント ID: 3 

説明： <コントローラの種類と番号> : BBU removed (Server %s) 


ソース： ServerView RAID のイベント、または ServerView RAID Manager のイベント 
ウィンドウを参照する場合 


ソース ： ServerView RAID 
ID: 10314 

Description (説明）： < コントローラの種類と番号> : BBU removed 


- GAM を使用している場合 


ソース ： Fujitsu ServerView Services 

種類：情報 
イベント ID: 3 

己 - 巧明 ： The Battery Backup Unit is removed. 



► バッテリは、ニッケル水素電化またはリチウ厶イオン電化を使用しています。ニッケル水素電ミ也およ 
びリチウムイオン電ミ也はリサイクル対象品ですので、本製品を処分する場合は、本製品からバッテリ 
を取り外してください。また処分の際には、短絡（ショート）防止のため、端子を絶縁テープで貼つ 
て〈ださい。電化の処分方法については、次のインターネット情報ページをご覧ください。 


http://jp.fuiitsu.eom/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html#dencni1 
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